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Ме га(б2) 


беларуская газэта. Засна! 





Генадзь Карпенка 


«Падтрымкі рэжым 
не атрымае ніадкуль» 


Карэспандэнт 
«Нашай Нівы» 
Алег Дашкевіч 
узяў інтэрвію ў 
намесьніка 
старшыні ВС 
Генадзя Кар 
пенку. 


«НН»: Сп. 
Карпенка, 
сёньня, калі 





сытуацыя ў 
краіне напружваецца, калі невя- 
домыя дасылаюць правакацый- 
ныя лісты на адрас сьпікера 
парлямэнту, а бабулі знаходзяць 
пад сьценамі ВС пасланьні «чор- 
ных катоў», ці ня лічыце вы, што 
дэпутаты могуць неўзабаве апы- 
нуцца перад зачыненымі дзьвя- 
рыма Вярхоўнага Савету, у якім 
сапёры будуць шукаць чарговую 
бомбу? 

Г.К. Не, я думаю такога варыянту 
ня будзе. Будзе іншы: спроба 


Ш то 


знайсьці! сярод дэпутатаў боль- 
шасьць, каб гэтай большасьцю гэты 
парлямэнт ! прыхлопнуць. 

«НН»: А такі варыянт магчы- 
мы? 

Г.К.: Думаю, наўрад ці. Хоць сёнь- 
ня для гэтага адмінктрацыя прэзы- 
дэнта робіць шмат, асабліва ў 
рэгіенах, з дапамогай вэртыкалі 

«НН»: Ці не зьмяніліся, на Вашу 
думку, адносіны да Лукашэнкі 
тых, хто падтрымлівае яго ў 
Маскве? 

Г.К.: З такой палітыкай ён пара 
зуменьня ў Расеі ня знойдзе. Гэта Я 
дакладна адчуў пад час уласнага 
візыту. Лукашэнку патрэбная была 
інтэграцыя для таго, каб высунуць 
сваю кандыдатуру на прэзыдзнцкіх 
выбарах у Расеі. Уся яго інтэграцыя 
зводзілася да інтэграцыі зь Зюга- 
навым. Гэта не ўдалося. Цяпер ро 
біцца другая спроба - празь 
сілавыя структуры, 

Працяг на стар. 2 


ЗДАРЫЛАСЯ ? 


Славамір Адамовіч у Варшаве 


Польская прэса рэгулярна знаеміць гра 
мадзкасьць зь лёсам інтэрнаванага бепа 
рускага паэта Славаміра Адамовіча. Ужо ў 
чэрвені ў варшаўскай газэце «біоз» (Меб2), 
Быў зьмешчаны пераклад верша «Убей 
президента», А ў сьвежым верасьнёўскім 
нумары «біозц» (Ме101) зьявіліся перакла 
ды ўжа цэлай нізкі вершаў Адамовіча, ўры: 
вак зь ліста ў рэдакцыю «НН», а таксама 
паведамленьне пра гісторыю яго зьняво 
леньня і сухую гападоўку. Пераклады нале 
жаць вядомаму знаўцу беларускае 


літаратуры, літаратару і публіцысту Чэсла 
ву Сэнюху. Дзякуючы гэтаму перакладчыку 
па-польску ўжо гучалі Янка Купала : Якуб 
Колас 
Сёньня Адамовіч па-ранейшаму знаход- 
зіцца ў віцебскай вязьніцы ў чаканьні суда, 
На думку ягонага адваката, сп. Паганяйлы, 
суд не адбудзецца раней рэфэрэндуму. Ула: 
ды не зацікаўленыя ў стварэньні ажыятажу 
вакол «паэтычнага» працэсу напярэдадні 
восеньскіх палітычных боек, 
СяРГЕЙ ХАРЭЎСКІ 


Цеплаходы з імёнамі беларускіх гарадоў 

Наваполацка ! Наваградка - больш ня 
зьявяцца ў поргах сьвету пад расейскім сьця- 
гам, Балтыйскае марское параходзіва ў 
Санкт Пецярбургу (БМП) страціла гэтыя 
судны, Як паведамілі нам у інфармацыйнай 
службе БМП, цеплаходы былі арыштава 
. прададзеныя за даўгі параходзтва і 
цяпер будуць эксплюатавацца новымі гас- 
падарам: пад новымі іменамі. «Навапола 
цак» арыштаваны ! прададзены ў Новым 
Арпеане. «Наваградак» у Антвэрпэне, 
двойчы. Першы раз яго купіла турэцкая фірма. 
за 23 млн. бэпьгійскіх франкаў. Аднак па 
водле ўмоваў аўкцыёну, калі на працягу двух 


ныя 


тыдняў нехта прапануе большую цану, па- 
пярэдняя зьдзелка касуецца. Большую цану 
з 24 млн. дапа кіпрская суднаходная кам 
панія. Як лічыць апошні капітан «Наваг 
радка» 55-гадовы Анатоль бондар, 
цеплаход каштуе значна даражэй. 

Абодва цеплаходы аднаго тыпу (дэдвэй 
там 13.600 тон) і пабудаваныя ў Фінляндыі 
- «Наваполацак» у 1969-м, а «Навагра 
дак» у 1970 годзе. Беларускі бок ня выставіў 
пецярбурскаму параходзтгву ніякіх прэтэн 
зіяў на кампэнсацыю за камэрцыйнае выка 
рыстаньне іменаў славутых беларускіх 
гарадоў 

Алесь ШкнаАй, Слнкт-ПЕЦЯРБУРГ 


Сярэднезўрапейская сустрэча 


3 6 да 9 верасьня ў Варшаве адбыўся І! 
Міжнароды соймік моладзі Сярэдняй ! Ус 
ходняй Эўропы. У Варшаўскім унівэрсытэце 
сабрапіся дэлегаты з большасьці! краінаў 
рэгіену -- ад Латвіі да Баўгарыі, Ад Белару: 
сі прысутнічала група з 15 чалавек. Пэўныя 
непаразуменьні ўзьніклі з-за таго, што ар 
ганізатары Сойміка паспрабавапі выкарыс 
таць у якасьці беларускага сьцяга 
лукашэнкаўскі, У выніку ўдакладненьняў у 
запі быў вывешаны беларускі нацыянальны 
сьцяг 

Ідэя спатканьня належыць тым польскім 


колам, якія альбо зьвязаныя з тэрыторыямі 
нашага рэгіёну ад Вільні да Львова на 
стальгічна, альбо бачаць Польшчу сапра- 
ўдным підарам Сярэдняе Эўропы й таму 
падтрымліваюць усякую цікавасьць да пбль. 
скае культуры й мовы. Але кожная дэлега- 
цыя прыўнеспа сваё спэцыфічнае бачаньне 
сытуацыі Сярэдняе Эўропы. Беларуская дэ- 
легацыя выглядала ці не найбольш інтэ 
лектуальнай 
Наступная такая сустрэча адбудзецца ў 
1398 г. ужо ў Львове 
А.Ю. 


Сьветлагорыя - мадэль 


Звычайная сытуацыя - студэнту 
прапануюць падзарабіць, і ён едзе 
працаваць у дзіцячы аздараўлен 
чы лягер 


Вялікія намеры... 

Гэта мусіў быць шырокі праект 
Лягер ствараўся для дзяцей з за 
бруджаных зонаў. Ня толькі з Чар 
нобыльскай - тэхнагеннае за- 
бруджаньне Менску, забруджаньне 
ў выніку перапрацоўкі вайсковай хі 





каля Са 


я).. Адпачынак 450 


мічнай зброі на палігоне 


атава (Р. 





дзяцей з забруджаных зонаў у са 
наторыі Сьвегпагорскага ВА «Хім 


валакно» з 15 ліпеня да 8 жніўня 
Мэдычная праграма праекту не 
абмяжоўвалася толькі вывучэньнем 
наступстваў забруджаньня ў дзяцей 
Прапаноўваліся нетрадыцыйныя 
сродкі лекаваньня - ад дыеты (пра- 
рошчаная пшаніца зь мёдам, стра- 
вы з канюшыны і лебяды) да 
лячзньня пахамі і колерамі 
Акрамя мэдычнай былі яшчэ эка 





лягічна-адукацыйная праграма 
(праз гульні даць дзецям уяўлень 
е пра экалёгію) і праграма сацы 
яльнай рэабілітацыі 

Апошняя рэч асаблівая. Дзецям 
тварылі адмысловую краіну Зі 
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«ая ў 1906 г. у Вільні. Адноўленая тамсама ў 1991 г. як штомесячнік З І сакавіка 1996 г. выходуць у Менску штотыднёва 


К выходзіць. у. панядзелкі 
16 вёрасьня 1896 г, і 
панядзелак 


ПЕРАМО 


Гі с1 


Трагедыя 
1939-га 


0 Р Ы Я 


верасьня Заходнюю Бела- 
бка якая дваццаць гадоў як 
была ўключаная ў склад Поль- 


шчы, далучылі да Савецкай Бела- 
русі. Падзея, якая ў афіцыйнай 
савецкай гісторыяграфіі называла- 
ся ўзьяднаньцем, з пазыцыяў 
незалежнай беларускай навукі да- 
гэтуль не праацалізаваная і не 
ацэненая. Чаму? Напэўна, таму, 
што, па-першае, не назапашаны 
дастатковы фактычны матэрыял, 
па-другое, не разгледжаныя як 
сьлед усе «падаплёкі» той падзеі 
(напрыклад, пакт Молатава-Ры- 
бэптропа), па-трэцяе, не сфарму- 
ляваная тая сьвстапоглядная база, 
на якой бы прынцыпе Мог 
адбывацца незалежны беларускі 
аналіз. 

Падрабязна пра падзею -- на старонцы 13. 


грамадзтва 


лагорыю як мадэль грамадзтва, 
распрацавалі легенду ўзьнікненьня 
гэтай краіны, плянавалася зрабіць 
свае сродкі масавай інфармацыі ! 
Дзіцячы Парлямэнт 

Як журналіст, я стаў кіраўніком 
прэсавага цэніру краіны Сьветла 
горыі І адначасова галоўным рэдак 
тарам усіх сьветлагарыйскіх газэт 
У нашыя абавязкі ўваходзіла папу 
лярызацыя нетрадыцыйных мэтадаў 








лекаваньня ! прыахвочваньне дзя 
цей да актыўне дзей 
насьці удзелу працы 
журналістаў 


л сацыяльнай 
ў гуртках ! 





ТЭЛЕПРАГРА 
БІРЖА ПРАЦЫ 














наем зю са зам 


яа віты 01::м ска зам 
СУД. Менскі гарадзкі суд прысудзіў да розных тэрмінаў зьняволеньня 
сямёх грамадзянаў украіны, якія бралі ўдзел у забароненым жалобным 
шэсьці 26 красавіка сёлета. 
Падрабязна пра суд - на старонцы 2. 
ЛЕБЕДЗЬ. Аляксандар Лебедзь наведаў Менск, дзе абмеркаваў вывад 
у Расею пэрсаналу дзьвюх ліквідаваных расейскіх ракетных частак; пра 
зьмест гутаркі А.Лебедзя з А.Лукашэнкам нічога невядома 


ВІЗЫ. Чэскія ўлады плянуюць увесьці візы на ўезд для грамадзянаў Расеі, 
гэты крок выкліканы засьцярогамі супраць расейскіх крымінальных 
груповак; калі так здарыцца, то аўтаматычна візы будуць уведзеныя і для 
грамадзянаў Беларусі. 


ВАЙНА. На ўрадавай нарадзе ў Маскве вырашана, што урэгуляваньне 
становішча ў Чачэні магчымае толькі пры выкананьні расейскай 
канстытуцыі ды захаваньні тэрытрыяльнай цэласнасьці Расеі 


ПОЛЬШЧА. Прэзыдэнт Францыі Жак Шырак падчас свайго выступлень- 
ня ў польскім Сойме заявіў, што прыкладзе ўсе намаганьні, каб дапамагчы 
Польшчы як мага хутчэй уступіць у Эўрапейскі Зьвяз, а таксама ў МАТО 

ЗОЛАТА. Міжнародны Валютны Фонд вырашыў прадаць частку сайго 
залатога запасу для скасаваньня даўгоў некаторых краінаў, але не Расеі і 
Беларусі. 

ГАНДЛЁВАЯ ВАЙНА. Расея ўвяла 20-працэнтныя мытныя пошліны на 
тавары, што ўвозяцца з Украіны, дзе такая пошліна на расейскія тавары 
дзейнічае ўжо 2 гады 

КАМБОДЖА. Ёнг Сары - былы намесьнік кіраўніка Чырвоных Кхмераў 
Пол Пота, нягледзячы на ўчыненыя зь яго ўдзелам забойствы З міліёнаў 
чалавек, атрымаў поўную амністыю для, як было заяўлена ўрадам, поўнага 
замірэньня ў Камбоджы 

БАРЫС І НАІНА. Для папярэдняга абсьледаваньня перад апэрацыяй на 
сэрцы прэзыдэнт Расеі! Ельцын зьмешчаны ў Цэнтральную клінічную 
лякарню Масквы, дзе пасьля апэрацыі на нырках ужо знаходзіцца ягоная 
жонка Наіна 


ІТАЛІЯ. Італьянская Ліга Поўначы правяла масавую дэманстрацыю ў 
падтрымку ідэі аддзяленьня гэтай найбольш прамыслова разьвітай часткі 
Італі ды пераўтварэньня яе ў асобную краіну 

Падрабязна ара гэта - на старонцы 4. 

НАФТА. Гірэзыдзнт ЗША паслаў дадатковыя войскі на мяжу з Іракам, 
назваўшы гэты рэгіён «зонай жыцьцёва важных інтарэсаў ЗША» 

ЯНОВІЧ. 


як! жыве на 





Сябру «Нашае Нівы», беларускаму пісьменьніку Сакрату 


4 верасьня споўніпася 60 гадоў 





новіч! Беласточчыне, 





Віншуе 
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Салідарнасьць 


Ігар Бабкоў 


Апошнім часам 
мне хочацца 
знайсьці, адкрыць 
для сябе новыя 
значэньні старых 
банальных сло- 
ваў. Панятак «са- 
лідарнасьць» - 
адно зь іх. Як і 
шмат якія панят- 
кі, што прыйшлі 
да нас з Захаду (дэмакратыя, плюра- 
лізм, талерантнасьць і г.д.), гэтае слова 
празрыстае толькі напалову: мы вы- 
вучылі правільнае значэньне і на гэ- 
тым спыніліся. Салідарнасьць ие вы- 
растала ў нашай крыві, яна ня стала- 
ся нашай эмоцыяй, яна не перарасла 
ў грамадзкі рэфлекс, 

Беларускае грамадзтва ня ведае, што 
гэта такое -- салідарнасьць, Грамад- 
зтва падзеленае ўздоўж і ўпоперак, 
на гарады і вёскі, на рады і кланы, 
на рэгіёны і сацыяльныя групы, па- 
водле моўных і культурных прыкме- 
таў, паводле палітычных прыхіль- 
насьцяў, паводле геаграфічных ары- 
ентацыяў і тусовак, і халера ведае 
яшчэ паводле чаго. Яно нават ня ве- 
рыць, што сапраўды існуе як нейкая 
еднасьць, ня верыць, што яно сапра- 
ўды ёсьць. 

І таму, калі паэта садзяць за верш, 
тэмпэратура крыві не мяняецца. Па- 
эта, праўда, пачыняюць абараняць, 
прафэсійна, крыху стомлена і з ка- 
ліўцам зьдзіўленыія: гэта ж нада так 
заляцець! Абараняюць, зноў жа, «бліз- 
кія» -- людзі, якія, сутыкаючыся зь 
ім, здольныя ўявіць, што акрамя рэ- 
валюцыйна-фантасмагарычных пра- 
ектаў (цалкам уяўных) і фантасмага- 
рычна-рэвалюцыйных вершаў (дас- 
таткова таленавітых) ёсьць яшчэ 
жывы чалавек, якому ўсё ж ня варта 
месяцамі ляжаць на нарах. Для ас- 
татніх жа гэтая гісторыя -- чыстая 
абстракцыя. Я тут не кажу пра ідэа- 
лягічных вэтэранаў з садысцкімі ін- 
стынктамі. Я маю на ўвазе звычай- 
ных, тых, хто, не пагаджаючыся з паг- 
лядамі, здольны зразумець і 
прызнаць: за верш саджаць нельга. 
Чаму анічога не зварухнулася ў іхняй 
крыві? Чаму няма страсьці?! 

Мне сорамна, што менскія паэты (і 
я ў тым ліку) не стаялі на другі дзень 
перад сьценамі КГБ, дэклямуючы вер- 
шы, выяўляючы сваю салідарнасьць. 
Напэўна таму, што не было што вы- 
яўляць. Было спачуваньне, былі праг- 
матычныя захады каб дапамагчы, але 
не было інстынктыўнага, першасна- 
га, ірацыянальнага зруху. Не было 
ўласна салідарнасьці. Проста не знай- 
шлося такога пачуцьця, недзе ўсярэд- 
зіне, у глыбіні. 

Магчыма, саліларнасьць - гэта за- 
надта арыстакратычнае пачуцьцё: у 
ім прасьвечвае ўнутраная сіла і бес- 
кампраміснасьць. А Беларусь ўсё яшчэ 
паўплебейская краіна. Салідарным 
можа быць талент з талентам, год- 
насьць з годнасьцю. Немагчыма быць 
салідарным з рабом, з шэрасьцю, зь 
бясконцымі паўпраўдамі. А нашыя на- 
стаўнікі (нават самыя лепшыя) вы- 
расьлі і зрасьліся з кампрамісамі. І 
цяпер, калі мы пытаемся ў іх, чаму 
яны маўчаць, мы чуем у адказ старую 
песьню: трэба захаваць тое, што ёсьць, 
ня трэба правакаваць, лепш перача- 
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РОР: Катипіка 


каць і г.д. За выключэньнем трох-ча- 
тырох чалавек, якія маюць сьмеласьць 
гаварыць, усе нашыя прафэсары й ака- 
дэмікі незалежна ад таго, у Вязынцы 
ці ў Вене яны рэалізуюць свае прафэ- 


сійныя амбіцыі, -- усе яны маўчаць. 5 


Магчыма таму беларуская сытуа- 
цыя такая шэрая, такая безнадзейная, 
такая ўбогая. Магчыма таму галоў- 
наму правакатару ўдаецца ўсё, што 
ён задумаў. Прыгадайма Менскую 
вясну, усе гэтыя паўкарнавальныя 
шэсьці, мітынгі, сутыкненьні. Усё гэта 
ня мела анікага прагматычнага сэнсу 
--і як адразу патыхнула свабодай, 
як зьмяніўся настрой, як пачалі па- 
дымацца з каленаў! Моладзь пайш- 
ла, -- запелі ўсе камэнтатары й ана- 
літыкі і пачалі плянаваць далей: хто 
ўзначаліць, хто павядзе, хто накіруе, 

А гэта была ня моладзь, гэта была 
салідарнасьць, 


вокнаў на ўсіх паверхах суда, 
Зче выходзяць на двор, вызіра- 
юць людзі. Чалавек трыццаць 
стаяць ля брамкі, Плюс ачапленьне 
міліцыі. Плюс пара аўчарак і «шлемаў». 
Плюс нейкія «рафікі» ззаду. Плюс 
выйшла з укрыцьця блакітна-плямавае 
падразьдзяленьне... Хтосьці з Украіны 
пытаецца: «У вас што -- заўсёды так?!» 
Як? Мы ня ведаем! Мы тут проста 
жывем. 

Рух за фургонамі. Першымі яго 
заўважаюць суайчыньнікі асуджаных. 
Нашыя бабулі крычаць: «Хлопцы, хутка 
вы будзеце іх вартаваць, а не яны вас!» 

Грымнула песьня пра партызанаў (са 
словамі «Мама, чао»), Па-ўкраінску. 
Па-беларуску... Гучней... «Адкуль у 
вас ведаюць словы гімна УНСО?» Каб я 
мела ўяўленьне, адкуль!.. 

У першы дзень працэсу аказалася, 
што абвінавачаньні -- тыпова «хуліган- 
скага» зьместу. Тралейбусы спынілі і 
нашу родную міліцыю «паслалі». 

Перад судом «мэтадам укаранень- 
ня» невядомы ўкраінскім грамадзянам 
апэратар здымаў іх у камэры. Калі на 
гэта была зьвернута ўвага судзьдзяў, 
галоўны зь іх, Рыгор Казырыцкі, сказаў: 
«Палітыка ня мае да працэсу ніякага 
дачыненьня», 

Хоць палітыка была як бы ні пры 
чым, ва ўсіх падсудных пыталіся пра 
прыналежнасьць да грамадзкіх аргані- 
зацыяў іхняе краіны. «Апошняй парт- 
ыяй, у якой я састаяў, была КПСС», - 
сказаў Сяргей Патапаў. З годнасьцю 
адзначыў, што ён расеец і грамадзянін 
Украіны. І! адзіны з усіх дадаў, што 
падтрымлівае погляды УНА-УНСО. 
Астатнія, украінцы, ад сяброўства ва 
УНСО адмовіліся. 

Папраўдзе суд павінен быў высьвет- 
ліць, хто спыняў транспарт ды лаяў 
міліцыю, Дакладней, ці рабілі гэта тыя, 
хто сядзеў за кратамі і на лаве 
падсудных. Разьбірацца з членствам у 
арганізацыі, якая была пазбаўлена 
рэгістрацыі ва ўкраінскім Мінюсьце - 
справа ня нашых уладаў, у тым ліку 
судовай. 

Але канкрэтныя прыклады таго, каб 
украінцы абражалі прадстаўнікоў ула- 
даў РБ, устанавіць не ўдалося. Міліцы- 
янты пазнавалі гэта ў лепшым выпадку 
«по синхронно открываюцемуся рту». 
За некалькі хвілін да таго сказаўшы, 
што той, хто крычаў абразы, быў ці ў 
масцы, ці з хусткай на ніжняй частцы 
твару. Сярод апошніх фігураваў «вось 
гэты вусаты», як называлі Салаўя, 
апазнанага «па выразных вачах -- пры 
праглядзе відэакадраў». Сьведка сам 
манціраваў кадры ў фільм. У фільме, 
кажа, Салавей ёсьць. «Ледзь пасьпява- 
юць злавіць «стоп-кадр», бо «чалавек у 
хустцы» мільгае на 2-3 секунды. 
Праўда, аказваецца, у чорнай кепцы. 
А хто спыніў тралейбусы? Стужка 
пасьля мантажу пра тое замоўчвае. 
Вось прамова Пазьняка, вось нечая 
сьпіна, вось «ляпы» мантажора. Вось 
крыкі і гукі ўдараў без відэашэрагу. 
Вось твары ўдзельнікаў мітынгу, заліты 
крывёю бел-чырвона-белы сьцяг... 
Амаль год гэтую кроў на сьцягу частка 
народу не заўважала, не адчуваючы 
травеньскай абразы 95-га! 

Былі моманты, калі міжволі ўсьмешкі 
зьяўляліся нават на тварах хлапцоў з 
канвою. Адвакаты сваімі пытаньнямі 
ставілі сьведкаў з «органаў» у тупік, і 
небаракі (ня ведаю, што магло ім быць 
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Генадзь Карпенка: 


«Падтрымкі рэжым не атрымае ніадкуль» 


Але сеньня ніхто яго сур'ёзна не 
ўспрымае, таму што бачаць, што ўсё 
робіцца наадварот. Калі ён кажа пра 
інтэграцыю І збліжэньне зканомік 
дзвюх краінаў, то як разумець тое, 
што ў Расеі праходзяць дэмакратыч- 
ныя выбары, як прэзыдэнта, так гу- 
бэрнатараў і мэраў, рэфармаваньне 
эканомікі, а ў Беларусі ўсё - у суп- 
рацьлеглым напрамку, Пра што 
сьведчыць стан нашай эканомікі і 
канстытуцыя Лукашэнкі, дзе дэмак- 
ратычных працэдураў упарадка- 
ваньня ўлады проста не відаць. 
Выкручваюцца рукі як нашым біз- 
нэсоўцам, так і замежным кампа- 
ніям, у тым ліку і расейскім, якія да 
нас прыходзяць працаваць. Усе гро- 


шы, якія яны ўкладаюць, вылятаюць 
«у трубу». 

«НН»: Пад час вашага візыту ў 
Маскву, калі не сакрэт, з кім вы 
там сустракаліся? 

Г.К. Я пакуль ня буду называць іх 
прозьвішчы. Па іх просьбе, Адно 
магу сказаць, што расейскія сродкі 
масавай інфармацыі будуць аб'ек- 
тыўна асьвятляць падзеі ў Беларусі, 

«НН»: Як вы лічыце, якім чы- 
нам будуць разьвівацца адносі- 
ны выканаўчай і заканадаўчай 
улады? 

Г.К. Спачатку будзе спроба рас- 
калоць Вярхоўны Савет. Калі тако- 
га ня здарыцца і будзе пастаўлена 
пытаньне аб. імпічмэнце, я думаю, 





Украінскі працэс 


ад начальства, калі б суд не праігнара- 
ваў адсутнасьць доказаў) блукалі па 
пакутах нелягічнасьці ўласных сьвед- 
чаньняў. Часам усё блыталася ў кучу, 
як ў той стужцы з парушанай 
храналёгіяй падзеяў: то выходзіла, што 
Шаптыцкага затрымалі адразу ў двух 
месцах, то Салавей, як заўважыў 
адвакат Уладзімер Калесьнікаў, «адзі- 
ны ў трох асобах» атрымаўся. То 
расеец Патапаў быў апазнаны як 
«асоба ўкраінскай нацыянальнасьці». 
Рэальных доказаў сярод усяго гэтага 
не было. 

Яшчэ ў Шаптыцкага спыталі, ці былі 
зь яго боку абразы ў адрас прэзыдэнта 
Лукашэнкі, «Ды не чапаў я яго! - 
адказаў Андрэй. - А вось зь яго боку 
абразы былі». І згадаў бачаную многімі 
перадачу Няўзорава «Дні» з выразам 
пра «дзярмо, якім сьмярдзяць бела- 
рускія турмы». Да слова: калі гаварыў 
Шаптыцкі, усе забываліся, што нехта 
толькі што не разумеў украінскую 
мову. Пад яе ўплывам нават судзьдзя 
часам міжволі ўжываў беларускую. 
Веданьнем беларускай мовы зьдзівіў 
пракурор пад час выступу сьведкаў з 
Народнага Фронту... 

У дзень, які нечакана стаў апошнім 
перад абвяшчэньнем прысуду, абвіна- 
вачаныя падалі хадайніцтва аб зьмене 
складу судовай калегі, выказаўшы 
недавер суду. Аднак гэта не было 
прыняга да ўвагі. І зноў зьдзівіў 
пракурор Целяжэвіч. Яго высновы 
грунтаваліся на фільме, які ня можа 
мець юрыдычнай сілы ў якасьці доказу 
ці сьведчаньня, Мантаж. ! здымкі 
Азаронка ў адным лягічным шэрагу з 
раздрукаванымі кадрамі «парушальні- 


Не чакайце, 


Найгарачэйшыя месцы ў пекле ча- 
каюць тых, хто ў часы вялікіх кры- 
зысаў захаваў нэўтралітэт. 

Дантэ Аліг'еры 


Фашызм ахінае Беларусь сваім 
чорным ценем. Ён хавасцца ў 
знаёмых тварах і абліччах выпадко- 
вых суразмоўцаў у цягніку. Ён 
прамяніцца нянавісьцю з телеэкра- 
наў і ўсьміхаецца з газэтных старо- 
нак. Як ракавая пухліна, ён прарас- 
тае скрозь нашае штодзённае жыць- 
цё, атручваючы ўсё навокал 
жывёльным старахам. Крок за кро- 
кам фашызм набліжаецца да нашага 
дому, ён ужо на парозе. 

Я амаль чую зьдлівыя галасы 
скептыкаў: «Дзе ты ўсё гэта ўбачыў, 
хлопча? Да ты пэўна трызьніш. Мы 


жывем, як заўжды, мы сумленна 
працуем, нам няма чаго баяцца. 
Адкуль такія жахі? Так, жыцьцё 


цяпер цяжкае, да дэмакратыі нам 
далёка, але ці можна параўноваць 
Беларусь зь Нямеччынай часоў 
Гітлера?» 

Пытаньне слушнае, тым больш, 
што гістарычныя параўнаньні заўсё- 
ды «кульгаюць», але і ў Нямеччыне 
“30-х гадоў усё пачыналася не з 
«канцлягераў, Фашызм непадобны на 
раптоўны ўдар маланкі. Часам ён 


каў парадку» (вызначаў іх сам сьведка- 
апэратар, мантажор, экспэрт.) І 
адсутнасьць спэцыялістаў у апазнаньні 
асобы, якіх хацелі прыцягнуць да 
ўдзелу адвакаты. Карацей, віна была 
«даказана» празь «відэа». 

«Украінскі працэс» (а ня проста 
справа сямі грамадзянаў ня менш 
братняй за Расею Ўкраіны) стаў 
добрым урокам. Урокам адной з 
спавянскіх моваў, якая пры сваёй 
зразумеласьці перастала пачувацца 
няроднай для беларусаў. Украінскай 
годнасьці: вы б змаглі ўзьняць за 
мяжою свой сьцяг на лаве падсудных? 
Гаварыць па-свойму? І ГЭТАК трымац- 
ца? І ГЭТА сказаць у апошнім слове? 

Андрэй Дрыгайла: «Бачна, што мілі- 
цыю спэцыяльна пасылалі здымаць 
злачынствы. Значыць, злачынства - 
выступаць за незалежнасьць Беларусі?» 

Андрэй Бурлака: «Падзеі 26 красаві- 
ка, дня нашай агульнай бяды, нагадва- 
юць мне падзеі 18 ліпеня мінулага году 
ў Кіеве, калі прысутных на пахаваньні 
сьвятара зьбіваў амон... Між іншым, 
тады толькі хлопцы з УНСО змаглі 
абараніць вернікаў»... 

Уладзімер Салавей: «Каб вас ня 
мучыць, так і быць, буду гаварыць 
маскоўскаю моваю... Так, за мной 
есьць віна. Я вінаваты ў тым, што 
столькі часу ў войску служыў маскоўс- 
каму імпэрыялізму, а ня вольнай 
Украіне... Сын даслаў ліст: «Тата, не 
хвалюйся, за цябе ўся Ўкраіна», І 
хочацца крыкнуць, каб даляцела да 
роднага Кіева: «Чую, сынку, чую!..» 

Андрэй Шаптыцкі... Ён падзякаваў 
Богу. Украінцам Беларусі, што даслалі 
ліст прэзыдэнту. Знаёмым і незнаёмым 


Пошта 


магчымыя сілавыя мэтады. Ад гэ- 
тага чалавека можна чакаць усяго, 
чаго заўгодна, Розум у яго на дру- 
гім месцы, таму любыя крокі маг- 
чымыя, але раней ці пазьней гэта 
ўсё скончыцца, Ён спрабуе ўсіх за- 
палохаць, таму што сам баіцца най- 
болей. 

«НН»: Як будзе рэагаваць пар- 
лямэнт на ўжываньне сілы з боку 
выканаўчай улады? 

Г.К. Мы будзем зьвяртацца ў пар- 
лямэнты ўсіх краінаў, у Эўрапарля- 
мэнт. У нас ужо такія звароты 
падрыхтаваныя, гатовы зварот у 
Дзярждуму Расеі. Я глыбока ўпэў- 
нены, што падтрымкі рэжым Лука- 
шэнкі не атрымае ніадкуль. 


людзям, што перадавалі перадачы ў 
СІЗО. Тым беларусам, што рызыкавалі 
сваім здароўем і свабодай 14-га і 30-га 
траўня. Сваёй маме, якая «ня плакала 
інікому не цалавала ботаў». Дэпутатам 
украінскага парлямэнту, што падтры- 
малі яго пад час сухой галадоўкі. 
(«Цяпер я ведаю, колькі сапраўдных 
украінскіх дэпутатаў: пяцьдзесят чаты» 
ры!») 

-- Пане суддзі Ступень вашай 
строгасьці будзе прама прапарцыйная 
ступені дыктатуры рэжыму. Гэты 
працэс ня шыты белымі ніткамі - ён з 
адных белых нітак і складаецца. 
Шаноўны дэпутат пан Тыма! Я ня быў 
членам вашай арганізацыі. Але пасьля 
таго, як пабачыў тое, што робяць у 
беларускіх турмах, што б ні стала 
вынікам судовага працэсу, зь сёнь- 
няшняга дня прашу залічыць мяне ў 
гэтую арганізацыю... 

Чаго дабіліся тыя, хто нябачнай 
рукой кіраваў працэсам? Узгадваюцца 
словы Веры Бурлака, маці студэнта, які 
марыў стаць сьвятаром, а стаў вязь- 
нем: «У сына вельмі дрэнны стан 
здароўя. Я не цікавілася палітыкай і 
зьдзівілася, пачуўшы, што сын мае 
дачыненьне да УНА-УНСО. Але калі з 
Андрэем нешта здарыцца, я перайду 
на бок УНСО і пайду за ёй. Я не 
прабачу гэтага Лукашэнку»... 

Дык хто прайграў «украінскі працэс» 
- маральна, псыхалягічна? «Пэўныя 
колы» трох сталіц? Хутчэй за ўсё. Але, 
напэўна, паводле адноўленай трады 
цыі, уласныя хібы зноў прыпішуць 
каму-небудзь іншаму. ЦРУ. Масонам. 
Патрыятычным рухам. Журналістам. І 
кожнаму, хто ня супраць, але ня зь імі. 
Калі нехта яшчэ сапраўды, няхай 
моўчкі, ня супраць... 

«Украінскі працэс», можа, і скончыў- 
ся, але працэс беларускі працягваецца. 

Тацяна Сьнітко 


пакуль прыйдуць па вас 


прыходзіць пакрысе, патроху. Зда- 
ецца, ты толькі адной нагой ступіў у 
дрыгву, але цяжка заўважыць той 
момант, пасьля якога ўжо нельга 
будзе выбрацца на цьвёрдую глебу, 
Калі будзе прынятая прэзыдэнцкая 
«канстытуцыя», якая фактычна пе- 
ратварае Беларусь у абсалютную 
манархію, дык гэта ня значыць, што 
мы ўжо наступнай раніцай прачнем- 
ся пад брэх паліцэйскіх аўчарак, 
Проста тыя працэсы гніецьня, што 
йдуць цяпер у нашым грамадзтве, 
атрымаюць найлепшыя ўмовы для 
разьвіцьця. Беларусь ужо сёныія мае 
палітычных вязьняў ды эмігрантаў, 
арыштоўваюцца банкаўскія рахункі 
газэтаў, прыкрываюцца радыёстан- 
цыі, і няма чаго спадзявацца на 
розум ды літасьць уладаў. Садыст 
ніколі ня спыніцца, пакуль не 
атрымае моцную поўху ў адказ. 
Крыкі ды стогны ахвяры толькі 
ўзбуджаюць яго. 

Сёныія яшчэ шмат у кім жыве 
наіўны аптымізм, які зводзіцца да 
думкі: «Горш ужо ня можа быць». 
Можа, і ня толькі. можа, але і 
абавязкова будзе горш, незалежна ад 
таго, як далей будуць разгортвацца 
падзеі. Сёньня ў Беларусі няма 
ніводнай палітычнай сілы, якая мела 


6 дастаткова ўплыву, каб самастойна 
вывесьці дзяржаву з крызысу. Мена- 
віта гэтым карысталася і працягвае 
карыстацца «партыя ўлады». Добра, 
што хаця б апошні наступ на рэшткі 
дэмакратыі ў краіне прымусіў ро- 
зныя палітычныя групоўкі аб'яднац- 
ца для супраціву дыктатуры. Нам 
можа не падабацца большасьць сёнь- 
няшніх «вымушаных апазыцыянэ- 
раў», але трэба пазбаўляцца палітыч- 
нага ідэалізму і выбіраць з двух ліхаў 
меншае, каб ня страціць шанец 
спыніць фашызм. 

А тым, хо ўсё яшчэ лічыць, што 
гэтая палітычная валтузьня Яго ня 
тычыцца, варта прыгадаць словы 
нямецкага сьвятара Марціна Німюлс- 
ра, які восем галоў правёў у фашысц- 
кім каццлягеры: «Найперш яны прый- 
шлі па камуністаў, і я маўчаў, бо я - 
не камуніст. Потым яны бралі 
габраяў, і я маўчаў, бо я не габрай. 
Потым яны арыштавалі сяброў праф- 
саюзаў, і я маўчаў, бо ніколі ня быў у 
прафсаюзе. Потым яны хапалі каталі- 
коў, і я маўчаў, бо я - пратэстант. 
Потым яны прыйшлі па маю душу, і 
на той час ужо не засталося нікога, 
хто мог запярэчыць». Не чакайце, 
пакуль прыйдуць па вас. 

“АЛЯКСЕЙ ЗНАТКЕВІЧ 


Ф Інтэрнэт-версія: Катипікаў.ога 2010 


б РОЕ: Катипікаі.ога 2010 


і 
ў 





Ф Інтэрнэт-версія: Катипікаі.ога 2010 


РЭПАРТАЖЫ. 





Сьветлагорыя - мадэль грамадзтва 


. і спосабы 
ажыцьцяўленьня 


Праект быў настолькі добры, што я 
пагадзіўся б працаваць у ім і бяз гро 
шай, Але рэальная Сьветлагорыя буда 
валася як мадэль менавіта НАШАГА 
грамадзтва, з усімі заганамі менавіта НА 
ШАЙ дзяржавы, 

Першая такая загана - няўменьне цьвя- 
роза ацаніць свае сілы. Або звышгран- 
дыёзны праект, або выказваньні кшталту. 
«Я ў «зоне» траву касіў, ! нічога. Жыць 
там можна» 

Тае, шо жыць там можна, сьцьвяр. 
джалі яшчэ экспэрты МАГАТЭ. І з гэтым 
ніхто не спрачаецца. Але ці можна там 
ЖЫЦЬ ДОБРА і БЫЦЬ ЗДАРОВЫМ? 

Казаць, шта трэба зноў перасяліць 
людзей у «зону», няхай І зь мінімаль 
ным забруджаньнем, - гэта такая ж 
завышаная ацэнка магчымасьцяў чала- 
века, як паспрабаваць стварыць улас- 
нае ТБ і радыё ў дзіцячым лягеры, дзе 
проста няма для гэтага магчымасьцяў 
Завышаная ацэнка магчымасьцяў існуе 
сёньня і на вышэйшым узроўні, і на 
ніжэйшым. 

Мэдычная дыета правалілася з-за суп 
рацоўніцтва з уладамі. Пасьля таго, як пра- 
рошчаная пшаніца зь мёдам (кая 10 кі 
апошняга мы прыцягнулі зь Менску) спа- 
дабалася дзецям, і яе сталі даваць рэгу- 
лярна, некалькі дзяўчынак атрымалі лёгкае 
атручаньне. Мясцовы санэпідэмнагляд не 
знайшоў нічога лепшага, як патлумачыць 
атручаньне «псыхаляпчным фактарам» не- 
ўспрыманьня новай ежы. А ніяк не тва- 
рожнай запяканкай зь селядцом, якія 
сталоўка выкінула дзецям у якасьці дзьвюх 
араваў на адну вячэру... Нетрадыцый- 
най ежы ў лягеры больш не было. Як і 
ўвогупе ніякіх новых і нетрадыцыйных мэ- 
тадаў. Засталася хіба што газэта. Але і ей 
ужо не было чаго папулярызаваць. 

Ці трэба казаць, што «псыхалягічнае 
неўспрыманьне» нечага новага - гэта 
стандартны прыклад прыдушэньня ўсіх 
ініцыятываў у сапраўдным нашым гра- 
мадзгве. 


гэтага гораду заўсёды былі ста 
Ун амбіцыі, Пачынаючы з. 
1221 году, калі ён быў заснава- 
ны ўладзімера-суздальскім князем Юры 
ем як супрацьвага Маскве. Амбіцыі, 
зрэшты, не перашкодзілі Ніжняму стаць 
выратавальнікам Маскоўскага княства ў 
1612-м. Пасьля той вайны ля муроў Ма- 
кар'еўскага манастыра, што ніжэй па Во- 
лзе, актывізаваўся адзін з галоўных 
расейскіх кірмашоў. У 187-м кірмаш 
пераводзіцца ў Ніжні. З таго часу, наза- 
пашваючы капітал, гандлюючы з Эўро- 
пай ды Азіяй, дыктуючы кошты на шмат 
якія тавары, ніжагародзкае купецтва ро- 
біць свой горад гандлёвай сталіцай Ім- 
пэрыі. Таму пытаньня, дзе праводзіць у 
1896-м годзе «Всероссийскую промыш: 
Ленно-художественную выставку», свое- 
асаблівую дэманстрацыю дасягненьняў 
прамысловасьці пачатку расейскага ка 
піталізму, -- такога пытаньня не ўзьніка- 
ла 
Мяне не зьдзіўляе, чаму ніжагародцы, 
у бальшыні сваёй, зусім не настальгуюць 
па СССР. Забытыя да часу амбіцыі «трэ- 
цяй сталіцы» з адыходам за мяжу Кіева й 
Менску знайшлі сабе нарэшце выйсьце, 
У адкрыцьці гарадзкой брамы для інша- 
земных турыстаў і капіталаў, у вяртаньні 
вуліцам іх сапраўдных назваў (як пры 
емна гэта рабіць расейцам), у прыбраньні 
з тых вуліцаў бруду «горкаўскага» пэры- 
яду, у абраньні сваім кіраўніком маладо: 
га-прыгожага, а галоўнае - адкрыта 
пракапіталістычнага губэрнатара. І вядо- 
ма, у адраджэньні знакамгага кірмашу. 
Неяк пабачыўшы фатаздымкі выставы, 
якая праходзіла тут сто гадоў таму, я, 
разам з захапленьнем ад хараства ды 
маштабу таго комплексу, які сваімі са 
жалкамі, фантанамі ды палацамі-павіль- 
ёнамі больш нагадваў імпэратарскую 
рэзыдэнцыю, адчуў і лёгкую зьбянтэжа 
насьць - няўжо гэта ўсё было ў маім 
загажаным раёне? Ад усёй той прыга- 
жосьці не засталося ня тое што сьледу, а 
й намёку. Таму вестку аб правядзеньні 
юбілейнай выставы я ўспрыняў зь вялі 
каю даляй скепсысу. Калі ж пабачыў, як 
будуюцца звычайныя павільёны на тле 





Працяг са старонкі І. 


Чалавечы фактар 


Але што асабіста для мяне было стра- 
таю, дык гэта сама Сьветлагорыя. Фай- 
ная ідэя, якая дазволіла б «пасябраваць» 
дзяцей зь Беларусі і Расеі на падставе 
таго, што яны - сьветлагарыйцы. Калі 
мы распрацавалі легенду краіны і за- 
пусьцілі яе ў дзеяньне, аказалася, што 
ніхто не грунтуе на ёй сваю дзейнасьць. 
Ніхто, акрамя нас. Ім прасьцей было 
працаваць старымі мэтадамі, 

Ім гэта старэйшым пэдагогам, Адка 
жанчына сказала: «Я былая камуністка, я, 
гэтага не саромеюся, у мяне ў будынку 
будзе парадак». А я б, напрыклад, саро 
меўся таго, што я «былы». 

Жораткія «пэдагагічныя» меры выклі 
дзеці пажаліліся ў газэгу. 
За гэта мы атрымалі цэнзуру. Нам сказа 
лі, што можна зараз падняць узровень 
«балота», але гэта не паспрыяе канчат 
ковай мэце. Трэба балота ўвогуле асу- 
шыць. І ў канцы размовы - цэнзура, 

Старэйшых пэдагогаў была меншасьць, 
але яны былі старэйшыя, Цэнзуру да апош- 
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ніх дзён не адмянілі, Пра Дзіцячы Парля- 
мэнт увогуле забыліся... 


Дзеці Свабоды 


Дзеці 11-М гадоў на дыктатарскія мэта- 
ДЫ адказвалі радыкальнымі формамі пра- 
тэсту. Асобныя атрады аб'яўлялі страйкі і 
нават галадоўкі супраць тэрору і жор- 
касьці сваіх «настаўнікаў». Карэспандэн- 
ты газэты стварылі пікет у абарону 
свабоды слова. 


Нашы дзеці, выхаванцы свайго неспа- 
койнага часу, ужо ведаюць, што за сва- 
боду трэба змагацца, !м засталося толькі 
адно - прыдбаць мужнасьць. Тыя, хто 
гападаваў і страйкаваў, набывалі муж- 
насьць. Бо нашмат прасьцей было затэ- 
лефанаваць бацькам ! папрааць, каб яны 
забралі (такія выпадкі таксама былі). 

Апе «балота» скапыхнулася, На наступ- 
ны дзень прэс-цэнтар друкаваў анкеты з 
пытаньнямі да дзяцей, 


Дзеці Чарнобыля 


Анкеты прынесьлі з такімі адказамі, што. 
прэс цэнтар зьніякавеў, Справа не ў га 
зэце . яе падтрымалі 90 працэнтаў дзя. 
цей Але адказы пра тое, чаго 6 яны 
жадапі... 

10-12-ці гадовыя дзеці пажадалі адме- 
ны пад'ему І адбою, каб у лягеры ган 
длявалі (менавіта гандлявалі, а не давалі) 
марожаным ! каб быў «цырк и истрадны. 
канцэрі!», 

Кіраўнікі растлумачылі гэта проста -- 
дзеці вучацца толькі 2 месяцы ў год. Ас- 
татні час яны «аздараўляюцца» па сана- 
торыях ды замежных краінах. Адкуль у 
іх разьвіцьце? 

Некалі меркаваньне пра тое, што 90 
працэнтаў дзяцей «зоны» трошкі «тар 
мазнутыя» выклікала ў мяне скептычную 
ўсьмешку. Бо я і сам з «зоны». Але сёнь 
ня мне няцяжка ў гэта паверыць. 

Праз 10 гадоў пасьля катастрофы ў 
дзяржавы няма" ніякай палітыкі ў галіне 
наступстваў Чарнобыля, Гэта і выклікае 
тое перабольшваньне магчымасьцяў, вы- 
казваньні пра зусім бясьпечную тэрыто- 
рыю, а з другога боку, дазваляе рабіць 
зь «дзецьмі Чарнобыля» ўсё, што за- 
ўгодна. 

Розныя арганізацыі і прыватныя асобы 
замежжа прапануюць дзецям «аздараў- 
ляцца», Але дзеці ў большасьці бачаць 
за мяжою толькі «цырк і марожанае». Уся 
цікавасьць да сьвету абмяжоўваецца тэ- 
левізарам і жуйкай. 

Тут я прыгадаў словы аднаго з ства- 
ральнікаў Канфэдэрацыі Працы Белару- 
сі, які таксама займаецца прабле 
май лекаваньня дзяцей за мяжой. Пер- 











шае яго пытаньне да новага патрнэра: 
«Ці есьць у вас досьвед у лекаваньні?» 
Калі ў адказ чуе: «У нас добра распраца 
ваная праграма...», адразу абрывае парт 
нэра другім пытаньнем: «Колькі шкоды 
вы маеце намер нам прынесьці?» Бо ён 
не жадае, каб замежныя дабрадзеі спра- 
ўджалі свае мэдычныя тэорыі на нашых 
дзецях, Але ці чуў ён пра такі вось «пасі- 
ўны» спосаб шкоды? 

У Беларусі шмат кажуць пра супрацо- 
ўніцтва ў гэтай галіне з краінамі Заход- 
няй Эўропы. Там, вядома, шмат грошай, 
Але практычнага досьведу менш, чым у 
нас, Вядома, яны жадаюць як лепш. А ў 
тым, што яны, дбаючы пра здароўе на- 
шых дзяцей, шкодзяць іх разьвіцьцю, ві- 
наватая найперш палітыка нашай 
дзяржавы ў гэтай галіне. 

Праўда, ёсьць сярод замежнікаў і такія, 
хто жыве за кошт арганізацыі дапамогі нам. 


Іх было шмат. І ўсе было добра, пакуль 
не прыехалі галоўныя - тыя, хто ўсё фі- 
нансуе. Вялікая дэлегацыя замежнікаў, су- 
праць якіх паўсталі ўсе, за выключэньнем 
тых, хто атрымлівае іхнія грошы. 

Мэдыкі завяліся з-за таго, што іхнюю 
ўнікальную працу замежныя спонсары 
выдаюць за сваю. Мэдыкі працуюць з 
васьмі раніцы да дванаццаці ночы, а за- 
межнікі выкарыстоўваюць вынікі іхняе 
працы як свае. 

Дзеці завяліся з-за сьвінскіх адноанаў. 
Усіх дзяцей прымушалі здымацца - як у 
канцлягеры, з шыльдачкай на грудзях, 


Залатаная кішэня 





раскошнага Галоўнага Кірмашнага Дому, 
то зразумеў, што вяртаць былое тут І не 
зьбірапіся. 

Атрымаць акрэдытацыю на кірмашы ака. 
запася справай лягчэйшаю, чым я мерка 
ваў, Мапчнае словазлучэньне «Наша Ніва» 
адчыняла перад мною любыя дзьверы й. 
запальвага ўсьмешкі на тварах перад жур: 
налістам з «братской страны». Можа ўпер- 
шыню я не задаваў «лішніх пытаньняў». 
Усю інфармацыю пра выставу й кірмаш 
за нейкія паўгадзіны з задавальненьнем 
дала «нашей замечательной газете» прэс 
сакратар кірмашу Ірына Марычава, На 
25-ці тысячах квадратных мэтраў выста 
вачных плошчаў 64 рэгіёны Расеі й 22 
краіны-экспартэры разьмёсьцяць тое, 
«чем багаты». Але галоўнае, як я зразу- 
меў, ня ў гэтым. Нібы застрахаваўшыся 
ад бесталковасьці задумы, урад перад 
пачаткам кірмашу правёў адкрыты кон- 
курс інвэстыцыйных праектаў, пераможцы. 
якога атрымалі сродкі з фэдэральнага 
бюджэту на іх рэалізацыю, 

Зьзяючы агнямі, чатырохпалубнік «Фе- 
ликс Дзержинский», дзе была прызна- 
чана прэзэнтацыя Прэс-клюбу, абяцаў 
вясёлую ночку зь цікавымі знаёмствамі 
пад ненавязьлівую палітычную балбат 
ню, з магчымым фліртам зь якой-не- 
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будзь каляжанкай пад пераз 
вон келіхаў ды танцамі на на- 
чной палубе пад цыганскі 
ансамбаль, як сто гадоў таму. 
Але на маё расчараваньне ні- 
чага такога не было. Прэс- 
клюб уяўляў сабою ня надта 
багатую на стравы рэстара 
цыю з адпаведнаю шоў-праг- 
рамай, дзе інтэрмэдыі савецкіх 
часоў зьмяняліся аглушальны- 
МІ акордамі электрычнай гіта 
ры, Пад якую ня тое што 
пагаманіць, а падарыць кам- 
ппімэнт адной з студэнтак 
мясцовага журфаку было праблематыч. 
на. Зрэшты, яны яго ня вельмі й чакалі 
ад госьця зь Беларусі. Краіны, на назву 
якой так жыва рэагуюць у Польшчы й 
якая ня выклікала ў маіх суседак па сто. 
ліку ніякіх брацкіх змоцыяў, Я зусім не 
чакаў ад іх кіданьняў мне на шыю й 
гарачых пацалункаў, але й падзеі нашай 
мінулай вясны былі для іх такія ж дагё- 
кія, як І сама Беларусь. Таму, адчуўшы 
сярод гэтай роднамоўнай публікі самую 
халодную самоту, я не шкадаваў, што 
прыйшоў сюды. Нібы яшчэ раз атрымаў 
доказ таго, што нашае брацтва будзе 
настолькі ж шчырае, наколькі шчырыя 
будуць лабызаньні, аўгусьцейша дазво. 
леныя нашаму прэзыдэнту. 

Дзень адкрыцьря выставы выдаўся сьпя- 
котным паводле ўсіх парамэтраў. Цэль- 
«яў пад трыццаць, машынаў на пад'ездах 
да кірмашу пад тысячу, людзей навокал 
пад мільён. Я адно пасьпяваў дэманстра- 
ваць свой бэйдж міліцэйскім пастам, пра- 
цЦіскаючыся паміж Волгамі ды Мэрсамі да. 
Галоўнага Кірмашнага Дому. Дзе натоўп 
бурна вітаў групу, якая ўзыходзіла на па 
мост і зь якой і за мілю бязь цяжкасьцяў 
мажна быпо вылучыць постаці Чарнамыр- 
дзіна й Нямцова. Віктар Сьцяпанавіч з на 
тхненьнем, на якое толькі быў здольны, 


прачытаў занадта мастацкі для яго тэкст, 
дзе «Расея ўляцела ў ХХ стагодзьдзе на 
паравозе, а вылятае...» «На бомбардиров- 
шцике», - зымправізаваў калега з ИТАР- 
ТАСС, што стаяў побач. Нямцоў чытаў яўна 
свой тэкст, у якім Ніжняму адводзілася 
роля галоўнага гандлёвага цэнтру краіны. 
Калі губэрнатар дайшоў да пахвальбы тэр- 
мінамі, у якія быў узьведзены выставачны 
комплекс, зноў абудзіўся ітартасавец. 
«Борь, ты же рыбок обецал в фонтан 
запустить. Где рыбки ёптать?» «На обед 
Черномырдину пошли», -- адказаў яму 
хтосьці 

Напэўна перасядзеўшы ва ўсіх новых 
мадэлях ГАЗа, перамераўшы піцерскія 
пінжакі й надзівіўшыся на якуцкае зола- 
та, я павінен быў захапіцца ды «іззай 
здросьціцца». Але, прыняўшы ўсё гэтае 
багацьце, як адпаведнае вялізнай краіне, 
я пазайздросьціў расейцам у іншым мес- 
цы, Назіраючы на прэзэнтацыі спадарож 








сай В 

нікавага НТВ за двума Чарнамырдзінамі: 
лялечным, які казаў сьмешныя глупствы, 
ды сапраўдным, які заліваўся магутным 
рагатам. Разам з зайздрасьцю я яшчэ раз 
адчуў сваю гасьцявую прысутнасьць на 
чужым сьвяце. 

Паблукаўшы яшчэ трохі, я знайшоў і 
нашых. Краіна, у якой любімая тэма для 
кіраўнічай балбатні й апраўданьняў --ін- 
тэграцыя з Расеяй, быпа прадстаўленая 
адным сьціплым стэндам магілёўскага 
швачнага аб'яднаньня МОГОТЭКС, якое 
даўно і з посьпехам абшывае Газпрам і 









на шыльдачцы - імя дзіценка ! імя спон 
сара. Акрамя таго, кожны дзіцёнак мусіў 
пісаць паперу: «Дзякуй багатаму дзядзю 
за наш адпачынак». 

Летась за мяжу паехала выктава дзіця- 
чых малюнкаў. Кіраваў мастацкай май- 
стэрняй Аляксандар Квяткоўскі (бацька 
журналіста Севярына Квяткоўскага), Сень- 
ня Аляксандар спытаўся, што з выста 
вай, Высьветлілася, што яе прадалі, Ніякіх 
аўтарскіх правоў, ніякіх ганарараў, нават 
падзякі дзецям за працу да нас з-за мяжы 
не дайшло. 

Такія замежнікі дакладна ведаюць наша 
аановішча і папросту абкрадаюць нас: 
матэрыяльна - як з выставай, маральна - 
як з мэдыкамі, фізычна - як з фатаздым- 
камі. Бо гэтыя фатаздымкі - карт-блянш 
«спонсару» ва ўсіх ягоных дзеяньнях. Дзе 
потым усплывуць такія падзякі нашых дзя- 
цей, аднаму Богу вядома. 

«Колькі шкоды вы маеце намер нам. 
прынесьці?» 


“е я 


Сьветлагорыя - мадэль грамадзтва, 
І аднолькавыя праблемы для Беларусі 
і Сьветлагорыі, створаныя залежнась- 
цю ад грошай замежнікаў, «псыхаля- 
гічным неўспрыманнем», камуніс- 
тычнымі мэтадам! працы, агульным 
развалам у абедзьвюх краінах... Няў- 
жо дзеля разьвязаньня гэтых праблем 
трэба будзе чакаць, пакуль вырасьце 
новае пакаленьне? Мне так ня хочац- 
ца чакаць... 

СЯРГЕЙ ПулыпА 


расейскае войска. Больш Беларусь нічым 
у «Будуцем России» не адзначылася. У 
адрозьненьне ад сваіх суседак Латвіі ды 
Ўкраіны, якія занялі вялізныя экспазыцый- 
ныя плошчы ды паверылі ў сур'ёзнасьць 
расейскай задумы. 

Напрыканцы вечара ўсе чакалі губэр- 
натарскага прыёму. «Гэта п'янка пад Бо- 
рыны тосты», - растлумачыў мне ўсё 
той жа тасаўскі гумарыст. Але ён памы- 
ліўся. П'янка была безь Нямцова. Той не 
вярнуўся з праводзінаў прэм'ера. 

Вялізная Гербавая заля, дзе сталы ламі. 
ліся «яствами» ад Сьмірноффа, гаманіла 
пяцістамі галасамі. Усё нагадвала здымкі 
масавай сцэны для фільма пра канец Ім 
пэрыі - жываты новых буржуа, футры 
іхніх дамаў, бародкі балбатлівага чына- 
венства, шустрыя афіцыянты. Не хапала 
толькі бальшавіка, які б стрэлам у столь 
прымуаў выслухаць ягоны тост. Але тое 
кіно, хочацца верыць, скончылася наза- 
ўсёды. 

Падсілкаваўшыся, я выйшаў на кірма 
шовы пляц. У зорным небе давалі фэер- 
вэрк. Рознакаляровыя бутоны агнёў 
выклікалі гучныя выбухі захапленьня ў пас- 
палітага люду за літаю агароджаю, па гэты 
бок якой некалькі «дам и господ», улад- 
каваўшыся ў фатэлях млява пляскалі ў 
ладкі, як на нудным канцэрце. Я падаў- 
ся да народу. Міліцэйскі падпалкоўнік 
пры парадзе з годнасьцю швэйцара рас- 
чыніў мне браму. Ля якой я нарэшце 
заўважыў тое, што прымусіла мяне паш- 
кадаваць пра адсутнасьць фотаапарату. 
Паміж францускім і латыскім сьцягамі ка- 
лыхалася чырвонае палотнішча з вузень 
кай зялёнай пасачкай наверсе (!), Ля 
дрэўка акуратнымі ромбікамі былі нашы- 
тыя белыя шнурочкі. Я з задавальнень- 
нем дараваў расейцам іхнюю 
зыбыўлівасьць на сымбалі савецкага пэ- 
рыяду. Па выхадзе ж, сярод сьцягоў аз- 
дабленьня самых неверагодных колераў 
ды іх спалучэньняў, заўважыў і вялізны 
бел-чырвона-белы. Мройная Беларусь 
была ў шэрагах няісных фантастычных 
краінаў. Цікава, ці хто-небудзь яшчэ ак- 
рамя мяне заўважыў яе тут?.. 

ЗьміцеР Бартосік 
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Міжнародны 





ПАНАРАМА 


КАМЭНТА Р 


На золку новай 
«вясны народаў» 


15 верасьня поўнач Італі - так 
званая Рэспубліка Паданія - мела- 
ся абвесьціць незалежнасьць. Дак- 
ладней, не сама дзяржава, межы І 
сталіца якой яшчэ нікому невядо- 
мыя, а тыя людзі, кіраўнікі Лігі 
]оўначы, што маюць намер адар- 
ваць “нашчадкаў лянгабардаў ад 
дзяржавы Гарыбальдзі, чые ваякі, 


зруч 








дамогшыся добраахвотнага ўзьяд- 
наньня Сыцыліі з Італьянскім кара- 
леўствам, з рогатам гулялі ў шары 
адсечанымі галовамі на ружовых 
дворыках старасьвецкіх палацаў - 
страшны эпізод зь Пірандэла і 
«Хаосу» братоў Тавіяні. 

Я даволі скептычна ставіўся да 
рэальнага падзелу Італі аж да 
апошняга лета, калі мне давялося 
праехаць ад Трыесту да Будапэшту 
ў адным тамбуры з вэнэцыянскім 
наркаманам, што кіраваўся ў між- 
народны лягер прыхільнікаў хард- 
року на беразе Дуная. Гэты 
прасьцецкі муляр са счарнелымі ад 
опію зубамі аказаўся зацятым пры- 
хільнікам самастойнасьці Поўна- 
чы. Ён служыў у адным узводзе з 
хлопцамі з Поўдня, дык вось, усе 
яны - махляры, якім адно наўме - 
красьці. Зь ягонага аповеду я 


Зачара 


На: старонках «НН» ужо пісалася 
пра гое, шо «той, хто не падтрым 
лівае традыцыйнае думкі, ня можа 
дасягнуць статусу лідара... Чалавек, 
які добра знаёмы з стэрэатыпамі 
калектыўнае сьвядомасьці можа 
стаць лідарам гэтае групы» У 
сярэднявечнай Беларусі чараўніц! 
ва перасьледвалася законам. Нось 
біта адсутнай у астатніх людзей 
здольнасьці чакала вогнішча. Да 
гэтуль ці ня ў кожнай грамадзкай 
супольнасьці нетрадыцыйнасьць 
выклікае супраціў. Але, калі яна 
перамагае... 

У паорыі Беларусі есьць асоба, 


моц лідарства якой сягнула празь 
межы зразумелага  сучасьнікам 
Гэты чалавек - полацкі князь 


Усяслаў Брачыславіч - атрымаў 
супярэчнае традыцыі новахрысьці 
сьвету імя «Чарадзей» 
Селеіа споўнілася 895 гадоў з дня 
яганай сьмерці, Усяслаў Чарадзей 
кіраваў сваей дзяржавай на праця 
гу 67 гадоў. За гэты час ен ня толькі 
адстаяў незалежнасьць Полацкай 
зямлі, але праводзіў актыўную 
зьнешнюю паліыку; неаднаразова 
нападаў ! захопліваў сталіцы «брац- 
кіх» княстваў: Пскоў, Смаленск, 
Ноўгарад ! Кіеў, З сваім нешматлі- 
кім войскам Чарадзей зьдзяйсьняў 


янскага 


зразумеў, наколькі глыбокую крыў- 
Ду выносіць З войска кожны паў- 
ночны італьянец А МмужчынНСКІЯ 

крыўды - найпершы камень у 
падмурак саматаеснасьці юнай на 
цыі. 

Умбэрта Босі, лідар Лігі Поўначы, 
ідэоляг аддзяленьня, выказваў на- 
мер сабраць на ўрачысты сход- 
мітынг 15 верасьня мільён чалавек, 
пасьля чаго разам з групай пад- 
трымкі выправіцца ў пешае пада- 
рожжа ад мястэчка да мястэчка, 
накшталт Махатмы Гандзі, дзеля 
агітацыі за свабоду ад паўднёвых 
лайдакоў і мафіёзі, і рымскіх 
бюракратаў. Соль гэтай кампаніі: - 
схіліць жыхароў Поўначы не пла- 
ціць падаткаў у дзяржаўны бюджэт 
(усе роўна тыя гультаі разбаза- 
раць). Не выкладайце важкі аргу- 
мэнт на карысьць незалежнасьці з 
вашай кішэні, - вось просты і 
даступны лёзунг сэпаратыстаў. 

Абвінавачаньні наконт круцельст- 
ва паўднёвікаў часткова справядлі- 
выя. Так, улетку новы ўрад дзеля 
экспэрымэнту прызначыў спэцыяль- 
ную камісію, каб праверыць, ці ўсе 
інваліды Нэапаля (а інваліды ў Іта- 
лі карыстаюцца вялізнымі льгота- 
мі) сапраўды інваліды. З 30 тыся- 
чаў зарэгістраваных паддаліся пра- 
верцы толькі 12... У Міляне такі раз- 
мах махлярсіва наўрад ці магчымы. 

Г ўсё ж, упэўнены, 
учора і блізка не 
сабраўся мільён, 
каб паслухаць Босі. 
Бо гэта, як паміж 
Заходняй і Ўсход- 
няй Беларусяй: і 
розьніца ёсьць, і 
крыўды, і супер- 
ніцтва, але «ну ня- 
ўжо ты, дзядзька, 
сур'езна думаеш, 
што можна аддзя- 
ліцца ад Магілёва? 
кінься!» 

Ужо тры праку- 
роры розных гарадоў узбудзілі 
супраць Умбэрта Босі крыміналь- 
ныя справы па факце «замаху на 
канстытуцыйны лад Рэспублікі» 

Нягледзячы на ўсю фарсавасьць 
таго, што адбываецца цяпер у Італіі, 


Калянда т 


ваць 


фантастычныя для тых часоў хугкія І 
дзёрзкія вайсковыя апэрацыі. Па- 
пулярнасьць гэтага чалавека сягала 
далёка за межы ягонай дзяржавы, 
Нездарма ж у 1068 годзе кіеўскія 
месьцічы паўсталі супраць свайго 
князя і пасадзілі на пасад Усяслава 
Чарадзея 

Энцыкляпэдычны даведнік «Бе 
ларусь» тлумачыць узьнікненьне 
імя «Чарадзей» празьмерным зьдзі 
ўленьнем сучасьнікаў рашучасьцю, 
розумам і энэргіяй князя. У цяпе 
рашняга чалавека гэткае тлума 
чэньне можа выклікаць усьмешку 
Але, калі ўлічыць, што ў Хі ст 
сярэдняя працягласьць чалавечага 
жыцьця не перавышала сарака 
гадоў, калі ўзгадаць, што паміж 
Кіевам і Ноўгарадам ляжала даро- 
га ў некалькі месяцаў, можна 
зразумець аўтараў даведніка. Яны 
па-свойму уўразіліся асобай Усяс 
лава Брачыславіча. Але сучасьнікі 
назвалі князя ня “хугкім» і ня 
«доўгажыхаром»: насуперак афі- 
цыйнай хрысьціянскай ідэалёгіі 
яны скарысталі табуяванае слова 
«Чарадзей». Мы працягваем тра- 
дыцыю нашых продкаў, мы жывем 
ва ўяўнай рэальнасьці звышсілаў, 
Для кожнага яны свае. 

Ёсьць краіны, дзе чарадзейства 
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і: драматызм 
чарговы раз зазналі пакутаў ад 
Хусэйна, два гэтыя факты наво- 
дзяць на адну думку: на мяжы 
трэцяга тысячагодзьдзя нас чакае 
перадзел межаў. І ААН, галоўны 
гарант непарушнасьці межаў, сёнь- 
ня сваей абыякавасьцю да лёсу 
курдаў, патураньнем Іраку і спроба: 
мі вызначыць для ЗША, адкуль І 
дакуль можна абараняць правы 
чалавека ставіць крыж ня толькі на 
сарым балянсе, але й на сабе, 
прынамсі, на старой форме сябе. 
Сеньня ў Курдыстане знайшліся 
свае прыхільнікі «ядзінства», што 
дзеля захаваньня ўлады здалі 
незалежнасьць і зьвярнуліся па 
танкі багдадзкіх калянізатараў, але 
курды, якія 700 гадоў змагаліся за 
волю, і якім цяпер воляю выпадку 
палітычнай гульні будзе дапама- 
нарэш- 
гэта будзе 
новай вясны 
Тыбэт, Корсыка, 


што ў 


лёсу курдаў, 


гаць Амэрыка, усталююць, 
це, свой парадак, і 
першай ластаўкай 
народаў. Чачэнія, 














Інгушэтыя, Біская, 
тыя, Косава, Казаманка, Джаму і 
Кашмір, Сыцылія.. Дзе спыніцца 
тэктанічны «разлом палітычнае кар- 
ты сьвету? 


Тамілнад, Яку- 


Андрэй Дынько 


дагэтуль ня толькі прызнаецца афі- 
цыйна, але й «лічыцца здабыткам 
традыцыйнай культуры ! грамадзкіх 
узаемадачыненьняў. Напрыклад, у 
крымінальным кодэксе Бурундзі 
існуюць адмысловыя артыкулы, ЯКІЯ 
тлумачаць чарадзейныя злачынсі- 
вы. З пункту гледжаньня сучаснага 
эўрапейца, гэта дзіка, але, прынам- 
а, сумленна. Іншая рэч у Беларусі 
Відавочна, што той, хго не пад 
трымлівае сеньня традыцыйную 
думку, ня можа стаць лідарам у 
беларускім грамадзіве. Масавы 
псыхоз вялікай часткі насельніцтва 
ў зьвязку з асобай першага прэзы 


дэн!а РБ тлумачыць гэтую трады 
цыю Ёй ужо дап ўмоўнае 
азначэньне - шаманізм. На гэтым 
тле тым, хто «не падтрымлівае 
традыцыйнае думкі», робіцца нар- 
мальны чалавек. Нармальны ча 
лавек ня можа лідарсіваваць у 


«шаманствуюшчых», Дзея супраць 
традыцыі, кідок супраць плыні часу, 
стварэньне новай рэальнасьці 5 - 
ГЭТА ЧАРАЎНІЦТВА. Такім чынам, 
перамога нармальнага над шаман 


скім у нашых умовах -гэга чарад- 


зейства. Перамагчы шамана 
магчыма, галоўнае - ня верыць у 
яго. “ 


СЕВЯРЫН КВЯТКОЎСКІ 


“ прыроды, 





Чэрчыліянская араторыя 
ў амэрыканскім стылі 


Нашы чытачы, напэўна, ведаюць пра антыцыгарэтную кампанію, якая 





практычна прагнала звыклага 





нас 


месцаў. Паленьне цяпер успрымаецца ў 


шкодная звычка, 





сурца з вуліц ды іншых грамадзкіх 
многіх заходніх краінах ня проста як 
але лічыцца палітычна некарэктным, а часьцяком і 


анцтыграмадзкім дзеяньнем. Курцы пачынаюць разглядацца як непаўнавартас- 
ныя людзі ці свайго роду хуліганы. Напрыклад, падчас нядаўняга інтэрвію 
галоўнага рэдактара «НН» для нямецкай тэлевізіі, карэспандэнт і апэратар 


старанна чакалі, пакуль той дапаліць цыгарэту, перш чым) 


слючылі сваю 





камэру. Яны растлумачылі, што цяпер у нямецкай тэлевізй нельга паказ- 
ваць людзей з цыгарэтай, Сваю рэакцыю на такое становішча выказаў У 
Оксфардзкім Таварыстве Брытанскай Садружнасьці падчас дыскусіі на 


тэму «Курцы і грамадзтва» з удзелам навукоўцаў, 


журналістаў, палітыкаў 


ды ўрадавых чыноўнікаў адзін зь вельмі вядомых амэрыканскіх сатырыкаў- 
памфлетыстаў з правымі поглядамі П.Дж.О.Рурк. 


упэўненасьцю можна ска- 
аў заць, што паленьне -- гэта 

права. Можа яно невялікае, 
бязглуздае, брыдкае, нязручнае і 
вельмі трывіяльнае права, але гэтае 
права было даўна прынята, рашуча 
абараняецца і надзвычай шырока 
практыкуецца. Тым ня менш, я 
вылучаю яшчэ адну прапанову: па 
спрачацца наконт такога сьцьвер- 
джаньня -- маўляў, паленьне -- 
невялікае, бязглуздае, брыдкае, няз- 
ручнае і вельмі трывіяльнае. (Хай не 
пакрыўдзяцца найлепшыя розумы 
ўсіх прысутных.). 

Я супраць дыскусіі голькі на падста- 
ве таго, што гэткага роду публічны 
абмен думкамі ў такой прыстойнай 
аўдыторыі -- гэта, паводле сваёй. 
палітычная падзя. І я ня 
бачу прычыны таго, што паленьне 
павінна быць прадметам для палітыч- 
нага дыскурсу. Паленьне -- гэта 
чыста грамадзянская ды сацыяльная 
дзейнасьць -- асабістая справа, што 
мусіць вырашацца сярод курцоў, іх 
сяброў ды калегаў, якія цярцець ня 
могуць смуроду, а таксама дактароў, 
што лекуюць курцоў ды любяць 
атрымліваць ад іх высокія ганарары 
за лячэньне ад раку. 

Ужо само абмеркаваньне гэтай 
праблемы сьведчыць пра сымптом 
агіднай сучаснай тэндэнцыі перавод- 
зіць усё ў сфэру палітыкі. Палігыка 
павінна абмяжоўвацца выключна 
рамкамі вядзеньня вайны, абароны 
ўласнасьці ды, час ад часу, прафі- 
ляктычнага адсяканьня галоў чле- 
нам кіраўнічае клясы. 

«Паленьне -- права ці прывілей?» 
Гэтае пытаньне - дыялектычная пас- 
т у якую любяць завабліваць 
левы «Паленьне -- ш гэта не твая 
справа, га?» Гэтак трохі лепш. 

Давайце разіледзім гэтае пытаньне 
(хай не пакрыўдзяцца нашыя высока- 
шаноўныя апанэнты) зь сьлізкай, 
мокрай, левай пэрспэктывы: ва ўмо- 
вах сучасных начотніцкіх урадаў нічо- 
гане зьяўляецца асабістым правам, бо 
правы маюць на ўвазе й абавязкі, а ў 
нас больш няма індывідуальных аба- 
ВЯ. зкаў выключна калектыўныя, 
палітычныя абавязкі, 

Паленьне -- гэта не калектыўнае 
дзеяньне, калі толькі вы не перадае 
це запаленую цыгарэту па кодле. Але 
гэта ўжо тэма для іншай дыскусіі 
Паленьне таксама ня можа быць і 
прывілеем, бо ўсе прывілеі былі 
адмененыя. Я маю на увазе, што ха 
мы ўсе не Прыхільнікі Ўраўнілаўкі? 
А таму курэньне мусіць быць не- 
чым, што мы агрымлівасм ад ураду 
як частку нашай долі. (Хіба вы ня 
ведаеце, што крыніцай усіх тавараў 
ды паслугаў ёсьць урад?) Ну вядома 
ж вы ведаеце. Вось чаму вы 
выбераце Тоні Блэра (лідэр Лейба- 
рысцкай (рабочай) партыі ў Вялі 
кабрытаніі -- У.Б.). Увогуле, выдат 
кі на разьмеркаваньне дабротаў 
завысокія, Нават Лейбарысцкая парт 
ыя мусіць гэта прызнаць. Некато 
рыя даброты трэба ўрэзаць... Ну 
тады давайце ўрэжам паленьне, бо 
хто будзе г-э-т-а адстойваць? 

Але падумайце, якім было б 
жыцьцё, калі б кожнае рашэньне 
прымалася большасьцю галасоў! 
Людзі насілі б выключна спартовае 
адзеньне. Адзінай сжай, даступнай у 
Ангельшчыне, была б ... ангельская. 
І ўсе мы спалі б з Эмай Томсан. Ёй 
бы гэта не спадабалася. 























Асноўная прычына, каб супраць- 
стаяць палітычнаму кантролю над 
паленьнем -- гэта ня даць улады, 
нават самай маленькай ды бязглуз- 
, У рукі такім людзям, якімі 
зьяўляюцца прысутныя тут нашыя 
апанэнты. О так, я ўпэўнены, што 
яны цудоўныя людзі, і ім можна 
давяраць у межах іх кампэтэнцыі. 
Але яны члёны небясьпечнай клясы 
-- клясы тых, хто лепей за нас 
ведае, што для нас добра. Яны 
альтруісты. 

Ці ведаеце вы розьніцу паміж 
альтруістам і дабрачынным чалаве- 
кам? Дабрачынны чалавек прыход- 
зіць да вас у хату ды кажа: «Я чуў, 
што вы галодны, дык я прынёс вам 
трохі паесьці». А альтруіст прыход- 
зіць да вас у хату й кажа: «Я чуў, 
што вы галодны, дык прынёс вам 
некалькі кніг на гэтую тэму». 

У сыгналах альтруістаў ёсьць эле- 
мэнт маральнага застрашэньня: «О, 
я ведаю, што вы занепакоеныя 
ўплывам паленьня на здароўе, - 
кажа альтруіст, -- але вы занепакае- 
ныя толькі тым узьдзеяньнем, якое 
робіцца на некалькі вашых сяброў 
ды чальцоў сям'і. А я клапачуся пра 
ў-с-і-х. Я нагэтулькі пра гэта клапа- 
чуся, што нават не магу спаць. Я не 
магу есьці. З-за гэтага нават распаўся 
мой шлюб. Я ўсё клапачуся, клапа- 
чуся ды клапачуся. І, як вы бачыце, 
паколькі я клапачуся пра гэта лепей 
за вас, то мусіць я і лепшы за вас 
чалавек. А паколькі я лепшы за вас 
чалавек, у мяне ёсьць права - не - 
абавязак «казаць, што вам трэба 
рабіць!» 

Вы не павінны паліць таму, што 
гэта шкодна для ўсіх. «Гэта шкодна 
для ўсіх» -- вялікі кліч таталітарыз- 
му новай хвалі, фашыстаў з шчась- 
лівымі тварамі, нацыстаў ад бясьпе- 
кі, прылізаных сталіністаў. Такіх 
людзей вы: юць за дзьверы палі- 
тыкі, а яны ўпаўзаюць назад праз 
вакно здароўя. Яны ўжо даказалі, 
што залішняя вага шкодзіці, кожна 
му, І цяпер яны гавораць пра 
мэдычныя ды сацыяльныя настуйсіІ 
ВЫ курэньня А далей яны пачнуць 
казаць, што мы павінны ссьШ. 1 
развод шкодны 1 кожнага. Таму 
яны залезуць да нас у ложак ды 
пачнуць вучыць, што і як трэба 
рабіць. Што падводзіць нас да тэмы 
сэксу. А ён жа таксама шкодны для 
ўсіх: ен выклікае перанаселенасьць, 
АГЮ, згвалгтаваньні, прастытуцыю, 
Мадону, Нашыя апанэнты, каб 1олькі 
даўмеліся да таго, ужо стварылі б 
Лігу Сэксуальных Рэпрэсіяіў 

Мы не павінны абмяркоўваць тэму 
тытуню. Мы павінны абмяркоўваць 
само такое абмеркаваньне Пытань 
не туг ва ўладзе ды канігролі. 
Тысячы жыцьцяў ды мільёны даля- 
раў зьнішчаюцца праз паленьне. Але 
мільёны жыцьцяў ды мільярды даля 
раў зьнішчаюцца калектывісцкімі 
дзяржавамі. Пяцьдзясят мільёнаў за 
гінула ў вайне, выкліканай фашы 3- 
мам. Дваццаць мільёнаў былі забі- 
тыя Савецкім Саюзам. Незьлічоныя 
мільёны людзей былі замучаныя 
падчас мазісцкага Вялікага Скачку 
Наперад. 

І, між іншым, падчас усіх гэтых 
жахлівых падзеяў усе, хто меў да 
гэтага дачыненьне, хацелі запаліць. 
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ШТОТЫДНЁВЫ 
ІНФАРМАЦЫЙНЫ 
ДАДАТАК ДА ГАЗЭТЫ 
НАША НІВА 


БІРЖА ПРАЦЫ “ КНІГ “ РЫНАК е ТРАНСПАРТ “ АДПАЧЫНАК. 


чаму б мне не дапамагаць 
беларусам у цяжкі час 
моўнага нігілізму. 

Працую я ў дзяржаў- 
най установе і таму да- 
памога будзе бясплатная. 
Ваша газэта - газэта 
сьвядомых беларусаў, ся- 
род Вашых чытачоў больш 
знойдзеццо тых, хто акра- 
мя “Нашай нівы” не су 
стракае аднадумцаў 

Мае пляны -- гэта яшчэ 
ня справы, Біць у званы 
да станоўчых вынікаў 
рана... 


Маё імя 
КАЛЁМБА 
глядзіце знакаміты 
сэрыял штопятніцы 
на канале ОРТ 





Зь ліста ў рэдакцыю 

Я псыхатэрапэўт. Мой 
знаёмец, лекар з “Хуткай 
дапамогі”, зьвярнуў маю 
ўвагу на тое, што апошнім 
часам пачалі сустракацца 
выпадкі суіцыдоў з прычы- 
ны духоўнай адзіноты асаб- 
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ІНФАРМАЦЫЙНАЕ 
ЗАБЕСЬПЯЧЭНЬНЕ 

ВЕГАВОЗІАМ РОВИС 
ВЕГАПОМ5 АЗБОСІАПОМ 


АДУКАЦЫЯ “ (ПАЖЫВЕЦ “ ЗДАРОЎЕ е КІНО" ТБ “ ТЭЛЕСАТ РАДЫЁ “ СПОРТ “ МУЗЫКА “ ЗА МЯЖОЮ 


Тэрмінова прыватны 
ц Бугальтар з досьведам Шчырыя віншаваньні 
прадам абвесткі [ грсь ггезоньне 


г найлепшыя пажа- 
даньні Аляксандру 
Васілевічу з нагоды 
Дня нараджэньня, 
Ірына, 
Майцесправы [пахан Г 
ў. Гурту “Камэлёт” тэрмінова 


З і 
З : ] прыдбаць жывыя бубны (бара 
прафэсіяналамі. / баны) і паменшыць сынтэзатар- 


кампутара шукае працу. 


2-спальны 
ложак, б/к, 
нядорга. 

Тэл. 271-23-63 
пасьля 18.00. 


Тэлефон 2-264-263 


Раблю лекавы 


(акупунктура) 
і агульны масаж; 


ПРАФЭСІЯНАЛЫ 
Печы й каміны. ; 
і 








з выездам 
“да кліента. 


Тэлефон 62-83-86 








Малады ча- 


лівага кштолту -- чалавек 
ня мае бепарускамоўнага 
асяродзьдзя 

Я маю досьвед псыхаля- 


У гэтым нумары мы 
распачынаем новую ста- 
ронку "Псыхалёгія". З 
удзячнасьцю разглядзім 


лавек 25-ці год 
пазнаёміцца з 


з 20.00 да 22.00. 





Тэл. 29-29-74 





шчыны, Слухач Максім 
[ 








МОВА 


Вашыя матэрыялы ! допі- 
сы, дасланыя нам у рэ 


гічнай дапамогі адзінокім 
старым, інвалідам, асобам 


зь вялікай сарамлівасьцю, Дакцыю. 
якія маюць дэфіцыт стасун- 
каў, Я з 1993 г. дапамагаю ПСЫХАЛЁГІЯ 


асобным пацыентам на род- 1 0 
най мове. Вось я і падумаў, гл: стар; 


Апэрацыя "ВАГІ" 


Беларуская Асацыяцыя сувязяў з грамадзкасьцю правяла міні-дасьледа- 
ваньне у рамках праграмы "Вагі - рух за правы спажыўца". Трэба было 
купіць адзін вялікі і адзін маленькі банан, палічыць, якое ў абодвух выпадках 
было абважвоньне, калі яно было, і паведаміць, якая даўжыня купленых 
пладоў. 

Атрымаліся наступныя вынікі. 

Пры куплі банана максымальнае абважваньне на карысьць прадаўца 
складае 165 г з однаго кіляграму! І гэта пры тым, што самы буйны банан 
важыць прыблізна 200 г! З гэтаго вынікае, што ў І кг -- 5 буйных бананаў, а 
дробных - 8-10. Разьпікі, натуральна, прыблізныя, але, ведаючы пра іх, 
кожны з нас, папрасіўшы ўзважыць кілю бананаў, адразу можа высьветліць 
ступень нахабства прадаўца. Адзначым, што найбольшыя абважваньні ад 
бываюцца ў вулічных гандляроў на мэханічных, а асабліва на бытавых вагах 
з плястмасавой шаляй. 

Вось што нам паведамілі пра бананы ў санэпідэмнаглядзе. 

Адзін банан важыць прыблізна ад 70 да 110 г. Ядомая частка плоду 
складае 60-7096 ад агульнай вагі. Энэргетычная вартасьць 100 г бананаў (у 
чыстым выглядзе) 91 кКал, 38 кДж, Зьядаючы 100 г гэтага экзатычнага плоду, 
Вы спажываеце: 

Вады - 7496; бялку - 1,596; тлушчоў - 076; вугляводаў: агульных -- 22,476, 
монацукрынаў -- 1996, крухмалу - 2496; абалоніны (клятчаткі) -- 0,895; арга- 
нічных кісьпінаў -- у пераліку на яблычную -- О,495; попелу -- 0996; Ма - 31 
мг; К -- 348 мг; Ма -- 42 мг; Ее -- 0,6 мг; В-каратыну -- 0,12 мг; вітамінаў: В] 
-- 004 мг, 82 -- 004 мг, Рр -- 060 мг, С - 10 мг. 

Нягледзячы на сваё заморскае паходжаньне, бананы даўно і трывала 
ўвайшлі ў наш рацыён, Іх пажыўныя ўласьцівасьці абумоўлены высокім зьмесь- 
цівам цукраў, пераважна цукрозы і фруктозы, нізкім зьмесьцівам абалоніны 
і вялікай колькасьцю калю. Паводле гэтага паказьніка банан толькі крыху 
саступае брусквам, кізілу, чорнай парэчцы і фінікам 

У мякіне пладоў ёсьць біялягічна актыўныя рэчывы: сэратанін, нарпінэф- 
рын, допалін і катэхалямін, Яны ўзмацняюць лекавыя ўласьцівасьці бананаў 
пры страўнікаво-кішачных захворваньнях: язвавай хваробе, бактэрыяльнай 
дызэнтэрыі, энтэрытах, а таксама пры запаленчых паразах сьлізьніцаў рота, 
Але адзначым, што вітамінаў гэтыя плады маюць мапа. 

Зьбіраюць бананы на працягу ўсяго году, але асноўны ўраджай прыпа 
дае на лістапад-сьнежань і красавік-травень. Найчасьцей завозяцца гатункі 
“Гро-Мішэль", “Кавэндыш”, “Баерскі карлік”, “Лэдзі Фінге", “Чырвоны Дака”, 
Найбольш прыстасаваныя да перавозак бананы гатункаў “Гро-Мішэль”, 
“Кавэндыш”, а вось у “Баерскага карліка" вельмі траўмуецца ягоная тонкая 
скурка, 

Імпартныя сьвежыя бананы падзяляюцца на І і ІІ гатункі. У першым гатунку 
памер банана павінен быць ад 15 см, а пацямненьні на скуры плоду ня 
мусяць займаць болей за 1/5 плошчы, У другім гатунку - больш высокія 
нормы дапушчальных адхіпеньняў: могуць трапляцца плады без пладаножак 
і меншых памераў, але ад 10 см, плямы і палосы на скуры могуць займаць ня 
больш за палову агульнае плошчы, разрыў пупіны ня большы за 2 см, пры 
гэтым мякіна пладоў не павінна быць парушана. 

Зрэзаныя плады бананоў захоўваюцца каля ЗО сутак, Палову гэтага часу 
займае транспартавоньне. 

У запежнасьці ад умоваў высьпяваньня тэрміны захаваньня можна павяпі- 
чыць ці скараціць. 

Сьпелыя бананы захоўваюцца пры 12 С? і адноснай вільготнасьці павет 
ра 80-8596 на працягу 3-4 сутак. Замарудзіць высьпяваньне бананаў можна 
пры тэмпэратуры 12:14 С” і односнай вільготнасьці паветра 85-9076 у па 
мяшканьні, якое добра праветрываюць, Калі Вы хочаце паскорыць гэты пра- 
цэс, разьмясьціце бананы ў памяшканьне з тэмпэратурай 22 С? і вільгот 
насьцю 90-959;. Праз суткі тэмпэратуру паніжаюць да 19-20 С” і токой 
захоўваюць датуль, пакуль бананы ня зробяцца залацістымі, гэта значыць 
на працягу 4-5 сутак, 

Капі тэмпэратуру рэзка павысіць, на лупіне можа зьявіцца “тыгровая”" пля- 





містасьць. Пры гэтым мякіна пладоў моцна разьмякчаецца, пагаршаецца 
іхны вонкавы выгляд. Мельга захоўваць плады пры тэмпэратуры ніжэйшай за 
12 С”, бо гэта прыводзіць да іхнага застуджваньня 


б РОЕ: КатипіКкаі.ога 2010 








Ангельская мово. Аргінальны мэ- 
тад, Якасныя веды. Усе ўзроўні. Тэ- 
лефанаваць зранку і ўвечары. 


Тэл. 226-46-45. 
(Перамотка й рэпарацыя элек- 
ітрарухавікоў, дрыляў, пыласмо- 
ікаў, прольных машынаў І інш. 
(Тэл, 231-98-56 з 10.00 да 18.00. 


Фартэпіяна, сальфэджа: індыві- 
дуальныя заняткі, падрыхтоўка 


да музычнае школы. 
Тэл. 991-24-81. 


г. Гомель, 
піс 11. 
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МЯНЯЮ: 
новую: 
9-пакаёвую: 
кватэру: 

ў: 
Наваполац-: 
ку на 9-7 
пакаёвую ў: 
Гомлі.? 

Тэл. 9-13-05.: 


зее9е006.99909 


Прадам 2-пакаёвую ква- 
тэру ў Смаргоні ў цэнтры го- 
раду. 4-ы паверх, вул. Ко- 
ласа, 5-87. Тэл.: 2-26-59, 3- 
62-62. 


Бясплатнай 
прыватнай !: 
абвесткі І: 


МЕРДАПАРЫ 


Баўгарская, 
беларуская, 
польская 
МОВЫ: 
пераклады якой 
заўгодна 
складанасьці, 
індывідуальныя 
заняткі. 


Тэл. 221-24-81 


Фес сез09.: 9999 99099999е 


Дзяўчына 

. 21/166 

2 пазнаёміцца для 
стварэньня сям'і 





Міністэрства сувязі і інфарматыкі 
Рэспублікі Беларусі 


з мужчынам без : АБАНЭМЭНТ на газэту 











/. матэрыяльных ЫЙ І 
7. праблемаў. 
г. Мазыр, На 1996 год па месяцах 


/ тэл. 2-65-99. 











ЗДАРОЎЕ 


Бясплатная 





псыхалягічная да- 





памога пры дэй!- 





ДАСТАЎНАЯ КАРТКА 


на ау 


дыцё плённых 
стасункаў, духоў- 
най адзіноце. 








Даведкі на 
тэл. 4065-7442 


штосерады з 18 








да 20 гадзінаў. 











Звяртацца пась- 





дя 23 верасьня. 





“паштовы Індэк/] 





Каму 








[прозьвішча, Ініцыялы) 


Об Інтэрнэт-версія: Катипікаў.ога 2010 


б РОР: КатипіКкаі.ога 2010 б Інтэрнэт-версія: Катипікаіў.ога 2010 





мы спажывец нфарма тар 
А таран: сцс1 нання 12::1258:121752 21-х 16.09 . 12.09 1996 І Т Маё 




































































































б“ б“ хт б кт 5 аз бз бз І б ўз 5 43 Паважаныя чытачы! Я - М бс 
- Б 9, т ач 9, В. тры гады, як дзейнічае закон “Аб абароне правоў спажыўцоў”. 
Адрэса а 8 3 У М е з Ь ў 5 4 Кошт Адрэса 8 9 ў; 8 ў ёе з з ў 5 4 зай 1 ба обогі аны на кааіў многія рэальна барана пазы даб, 
ёз ХЗ 5 сё я Фё (050) ёз ХЗ б с9яЗе (050) гаецца гэта вялікім здароўем, часам і нэрвамі. 
хо 9 0 (аа а] 9 О (са а уе; з з а Я 
Ё. “В а. папаакій акацыі у іе тарны, М араба хла 
вы дапам! . 
Аднапакаёвыя кватэры Вясёлкавая 468 283 72 а 3/9П “ Л 21500 на пытоньні анкеты тых, каму сёлета даводзілася зьвяртацца па дапамогу ў 
Алтайская 35 й 16 7 а 5/9П - 27 9000 Шугаева, З 50 ЗІ 75 а 2/9П “ Л 21500 бана ў грамодзкія “трукіўбеь абзац бані ЗЗЕрННЫ 
Сонечная 2316:1194 71:52; (с::8/54;- Г. 10000::; Мапілёўская 56:1399411198:11 8: 1/12п16::Л-:02000; "рэ'энзяў да прадпрі «дава (а ы 
Чыгуначная 28:::17.::6::::с.:4/44 “Г. 10000::: Варанянёкага”: 51:1:::26::::10;::а::1494;;6::л; 22000 Анкета М 
Казінца 3] 165 76 а 1/5П “ Г 10300 Лынькова, 7 50. 305 9 а 3/9П “ Л 22000 1. У якія ўстановы Маа, Вам да- “я а ыніка 
Філатава 31 19..:6. с 145 - - 10500 Русіянава 56. 30 9. а 10/21- л 22000 паа атака Франц» 37 Нічога не атрымалася, бо мне 
Казінца 30:::16:::7;6 “а: 1/5П: Я 10500; Л.Украінкі, 850 128::7:18 3290 Л 220600 “1 Даўрааўдаянасцыеў адмавіпіся дапамагчы; 
Жукава пр', 2172 35::1120;;;1:5.8;;;6::345 118; Г: :19500;:::Скарыныарі::::1::47::11589;1:173::8::4/9П: 11::17:22509 15 Санэпідэмстанцыю: 3.2, Нічога не атрымалася, бо ва ўс- 
Харкаўская 07 19 58 с 5/5П - Г 11000 ВХаружай 48 29 6 а 1/4Ц4 “ - 23000 13 Антыманапольную Ўпрову; танове, куды я зьвярнуўся, кепска ве- 
Сямёнава 30 179 6 с 5/95Ц “ Г 11000 Куйбышава 534 357 64 а 3/5Ц Г 23000 1.4. Управу (камітэт, аддзеп) абаро- далі, як мне дапамагчы; 
Волаха, 9/! 30:17. 58; с 1в/4Ц:; -: 11000::; Багданевіча ::1487189;:172 18 6190: Л. 23500 ныправоў спажыўцоў пры мясцовай 3.3. Покуль ына дая але 
Партызанскі пр.; 54 а іка 6 с 1454: 4. - 11000 “Чарвякове 54:::::29; 76. “а 2/94-4 Л. 24000 адміністрацыі; рана Бараршыанацыні НЕ 
Сямёнава 178 65 с 9/5Ц З ГЗ 11000 К.Чорнага 525 343 80 а З/5Ц “ 2Л 2500 1554 З 5::7ЗЯ Пава нага ні ары, 
Волаха 30 17. 6. ес 1444 .- - 11000 Талбухіна 52. 27. 9 а. 69П з Л 25000 1ё Ороныўнурашксраюў м: аа абза нк рага на 
Чарвякова 17:1134; 72: “а::119п::::::110007; Маякоўскага, 24: 51::::30;;:9.- а :7/134: Л 2500 19 араваслб аўн Заданы: 
Партызанскі пр., 29а 28. 17:55. с 3/5Ц. з: Г..:11500- Куйбышава”. 49:1:::811;:::68:7а- 4/5Ц.:6::7::26000 1віншыя кія менавіта), . 3.6. Мае патрабаваньні цалкам зо- 
Харужай 32 18 7 а 1/50 Ф - 11500 Старавіленскі тракт 50 30 8 а 1124 Л 26000 доволёныя: 
Ясеніна 33 175 72 а 4/9П - Л 12000 Застаўскея й заа ўе а а, ж Я ааса ы 3.7. Вынік пераўзышоў усе мае со- 
Маўра; 60; 35 18. га. а 4/5п::6::::12000;; «Кульман :; і гна: Я: Х хспо- Мыя вялікія чаканьні; 
Таябуінаг а? Зб АЎ Ее МЗО К С 190601 нанава 56:34 77 0 0/9Ц Ф Л 2900 аа цяна 3.8 Іншае (што менвайе). 
Асанапіева К 17 72 а 5/9П Л 12000 Скарыны пр. 62 34 11. а З/ёЦ Ф - 30000 21. Адмоўлена ў абмене няякасна- 
Касманаўтаў, 23» 34 17 72 а 3/9П “ ЛЗ 12300 Цнянская, 13 52 34 7 а 2/9Ц “ Л 30000 га тавару (пазначце якога), 
Залатая Горка 31 21 6::::6:7378Ц; 2:12500; Баёданёвіча; 143::58; 34 7. ““а д/9ц Л. 30200; 4. Асобныя зьвесткі пра сябе 
Талбухіна. 32 19:66: «а :114Ц 6 -::12500:-;: Казлова 60::::368::7 а 2/54::2:315004ц Ц ]. Ваш пол: мужчынскі жоночы 
Касманаўтаў, 23/2 33 16 72 а 3/9П “ ЛЗ 12500 Чычэрына з 34 11. а 3/5Ц з Г 33000 22. Адмоўлено ў вяртоньні грошай 2. Ваш узрост. оў 
Маякоўскага 295 16 7,1 а 6/9П Л 12500 Чычэрына 63 34 1 а 3/4Ц з 35000 заняякасны тавар (які); 3. Ваша адукцыя: Я 
Жудра, 45 285 1182 77 51 16:1989115111:1112500;:: Скарыны, 16:::11::6055185:12; га: 8/54 “Г. 45000 арната рант 
Сухараўская 8: йна 990 Л: 12800:.Кульман, 13 66:1::841::111:27:5/94:;1; 27.60: Я. Выіпааіыьсвіа ў 
Іванаўская 309 172 6 с 2/4Ц У Г 13000 Трохпакаёвыя кватэры 2.3. Адмоўлено ў абмене даброякас- : 
Прытыцкага, 36 (ка 8 а 6/9Ц з - 13000  Бірузова 58. 44 54 с 45П з Г 18000 нагатавару; А 
Пушкіна пр. 34::::17:5::7,5::8 :4/9П;; ЛЗ: 13000.:: Альшэўскага 58:5::422:162:16::5/5ГС Ж 18500 2.4. Прапаноўвалася няпоўная грашо- 
Цікоцкага 33::::174::7;2. а::6/90::4;:Л:::13500;:: Кахоўская, 35 56::::47::::6. ::07:5/5п:; 18500 ра раўна ўсе тавар: БЗ 
Мірашнічэнкі 33 17 72 а 11/120- - 13500 Кахоўская 61 62 с 1/5Ц “о - 19000 5. Адмоўлена ў кампэнсацыі заня: рэгіён, горад, вёска АН 
Прытыцкага 335 17 75 а 3/9п - Л Л.Карастаянавай 72 с 2/5Ц 3 Г 19500 ВА Аоўлані Ў кааанобці зары Я а якога часу чытаеце НІ 
Гало; 6 0: 02 наннву9пна І “Убарэвіча ЯЕ ВАННЭНБЗЕСЕНЭОЎОО  ьомогававыкананыя послуі, працы... :]. пабсааеца: 
Ляўкова 33:17 7.2::4::479п:;; Л “Капіноўскага 1; 6,8::8::2/5П:5.Г:21000 57: іншае (што менавіта). 62 аца бача 
Шугаева 355 183 9" а Ів/ргам“ ал Казінца б 8 “а 3/5п з Г 21000 а рацеае маце 
Л.Украінкі, 12 35 17 8 а 5/9П ц Л Арлоўская 6 с 2/95п з Г 21000 на ў а 
Парніковая, 9 334: 12:71 ::а:90:7;: Л Бурдэйнага 72: а:1/9п Ж.Л. 21500 
Маякоўскага: 16: 33-::::17;5:::27;2;; а:8/94;:6:Л СЯсеніне 7.1.“ е: 4/9П Л. 21500 
Нававіленская 30 19 55 с 2/34 4 Л Пушкіна, 13 74 а 9/9П Л 21500 
Рафіева 40 16 9 а 9/10Ц- Л Сухараўская, 1 7,3 а 9/9П Л 22000 
Захарова, 64::::;;::39;:::18::::9; 1: 8а::1194: 6: П.Глебкі: 7.0: «а::4/9Ц; з: Л. 22000 
Л.Украінкі, 14:::::.:::38;;:127;:::8: а Ў М “А і ўпараўчак 73 а а 5 й аааеЙ г 
Дзянісаўская 38 18 88 а 124 - звестий пр. 2 а - 
Майёўсея З 17 72 а л Слободзкая, 25 аўса “ба Л. 2200 Б РЖА ПРАЦЫ зар аа Баса, Гана, а 
Скарыны бр. СБ ЦЕНЕ НННЗ мнра: і еееееееееееее а зарава пелара аа са 
гарана Н ЎЎ Нана ў ““Стараўсках “ва га Я. П р " “мый а Банан та 
М.Багдановіча, 53 33 17 4; юбімава пр. а ЬЫ і 133 (вул. Халмагорская, ё3, олгас іна Куйбышава, в. Ніканавічы, 
Сершы пр. 37 18 78 Асонаіева. 68 а ЎМЫ ал бю нра шана 
Нікіфарава, 11::::::34; 1217; іноўск , бн траманцёра, выкладчыка еўтасг ро; памы сядзібнага тыпу 
НННИЕ Я 12; 7.5 4 а г-28000 ты, выкладчыка гісторыі-геа! 'Я Калгас “Ленінскі шлях”, в. Красны 
ее німі: аа кала, 12 58 с Г ака данай ата анна Р 
Скарыны пр. 39. 18 9. а П.Глебкі ; 68 а Г 23000  з»хніке, электрыка, сталяра, даглад- Кал'ае “Іскра”, . Ісконь, тэл. 2-25-08, 
Натуралістоў; 5:::;::35;:::20;; 817: наса КАЯ г48::75 “а РАЗОЎ “мка педтараасыватрапеўта не” зарашаа галоўнага анта кае 
Скарыны пр. 36:38: 19: а Спабадзкі. праезд. ё нназнсртаста л. 23500; а канава ммёнзсвснадарыбелі тв; ЧАВУСАЎСКІ РАЁН 
Усходняя 34 18 72 а Асаналіева, 58 43 9.1 а 2Л 23500 раду (вул Абай, На 1эл 38 зба зю Калгос “Зара”, в, Піташчына, а 
Кісялёва 418 236 7 а Сухараўская Й. (433 75 а 7/7П л 23600 кіно, трагзарысте экахваатарніка, аі. а ара тавана ары 9- 
Няміга; габінрдззеяа За” нача пр-; Я нь а (уЗ ам г ЯН роўчу аўтаваны (в газетны ома) Кама ыя ыч, міны 2 
вухпакаёвыя. ма ы 4 асманаўтаў. (яе Л: алён уГаліны (вул Захарава, / 4]-4, загрошое галоўнага заатэхніка, 
аўны “й 24 45 с 1/ - Ракасоўскага, 60 9 а 1021 Л 24400 ы ары. ча процума Аа ааеіыёсі Ааібнаналік 
Гатава а 274 77 а 6/9П Кальцова 6 а 3/5п - Г 24000 СПК “Будуер” (вул, Уральская, 4], гэй. 1667, запрошае кіроўцу аўтобуса, га- 
Казінца! пл. 48 27 7: а '102ц454; Мірашнічэнкі. 134; а: 1/8п::::: Л. 24000 а раша аванс зазлектразварніка, токара, галоў: 
Станіслаўскага 32::5:05:::0612: 6: ЦЕ Любімаво пр. НЕННЯ СЛ94000  пннаўніка іб суннумўляраі су “бачан ара, 
Енісейская, 10 41 28 55 а І1/5Ц Ракасоўскага пр. 72 а 3/9П Ф Л 25000 ненітраца на кантрактнай основе Калгас “Асіноўскі”, а. Асінаўка, тэл, 
Галадзеда 40. 24 7 а 5/5Ц Сухараўская 73 а 5/100- Л 2500 аа Ва Кі ранаў  аттранарнага лскара, Т 
Асіпенкі 1451 2829:163; “6 :11502:8 7 Галадзеда пр. Т! (169; “а :4/5П е Л. 25000  вілем заробак памоўны) вом садўбнога тылу, І квотэра, й 
Кнорына 042:1128;1116 С бБАСЯ Известий пр., 59. 22.24 а::8/9;::“::л; :25000 ААТ "Легаўтатранс" (тэл, 226 87-00, ЧЭРЫКАЎСКІ РАЁН. а 
Жылуновіча, 37 2 44 285 6 с 55 Маўра йў5! па) Э/9П, “ М; 0000. ара ара ра, зу ана чы 
Гусоўскага 42 267 58 с З3/5П - Куйбышава, 46 а а яп, - аў Лаба чы не меншы за 1 год, с нага у заах гана Я 
энтральная 47:27 7 а 0444: Цікоцкага а т выврзн пебалвымаланіе ўрос, Га, алгос “Сьця”, пас. Майскі, тэл, 2- 
акоаа 48. 3057 а ааЦ' е Г 1500. Маўра Іа МЦ :::27000- шыачак араўца манаджэра назна! рабочага дара асаў 
Р.Люксэмбург 2 зав. 41 26 56 с 5/5 “ Г 15000 Раманаўская Слабада 54 36 7.5 а 2/5Ц З 27700  ьытворчасьш. Соўгос “Лабанаўка”, «. Лабанаўка, 
Галадзеда 51 28 7 а 5/9Ц - Г 15000  Рафіева 65 38 95 а 10/121 Л 28000 аа ўач ный рн а а аарацсагане ага пазва: 
Аапенкі, 32; 42: 31 6::::с1/46/-:4:15000 :: Л.Украінкі 68:::43:::75 а:7/9п; ж Л. 30000 Канасіма Я Купалы, ё. Гарадзыц та, Р ЛІЧАЎСКІ РАЁН, 
Каліноўскага, 26: :4] 25 64 га 2/5 4. Г. 15500.; Някрасаво 62:40 83:“а- 1/90: Л. 30000  504:35, 9:91-50, запрашае на проці то- Саўгас "Дабраволец”, в. данаў, 
Ламаносава 44 31 б с І5Ц з 15600 Шугаева 78. 54 д а 691 Ф 2Л ЗО ПЕРВАЯ аньк а, быть? А Еўна маланізатараў, 
Я.Коласа, 63 455 28 6 с 2/5Ц з“ 16000 Гарадаенкая ай Я іў : ЫЯ а Ма ж а аа 42-32, 7-42-17, запрашае на працу трак» Кмінавіцк Раён 
ўская, 12 46 29 6 с 4150: 16000 ьвярдлова ; Я 80 Ф тарыста, даярку, дом 5 “Раднянская”, в. Радня, запрашае 
Ьі ата 86т17 е ац 4::13::16000:::-Багратыёна /76:::46.92 “9 4/10 2п. 3з000 Дана ган аса. паа З ны бмабнаа ТМ, 
Ракасоўскага 48 32 6 а 5/5П з Г 16000 Чарвякова 63 41 дэ за ЯйЭЦ аў т заба 51.23, запрашае на працу пачакае з зарошое вэтэрымарнега левага, 
Гарэцкага 495 28 72 а 10/100- Л 16000 Азэрадромная 647 387 83 а 8/ ж аа аа ЗаЯЫана аа. вааўваррастрачуарння краю 
ракаваўнвій пр. 47 31 65 :4::8/5п1::8 Г. 16500; МаБаакік 8 66 37 85 а 3/12Ц4 ж ЛЗ 35000 аыадаца ыаапеўцаў: хватэра, хара некі РАЁН 
Антонаўская 44:32 6 с 4157". Г :16500 “Скарыны пр..39.. 72 :::46 11:68::8/84;:3:2:38000 Калгас “40 год Кастрычніку”, е Саўгас "Запаветы Леніна", е. Расна, 
Ясеніна 464 238 75 а 9/9П Л 1ё500 Скарыны пр. 46 435 95 а І БЛ 38000 чые Зара рае а аа. аа З арааемзанаенеўцаў 
Каліноўскага 47 32 63 а 5/5П “ Г 16600 Лагойскі тракт 83 52 76 а 2/94 “ Г 40000  “ааеўые 4 М А а ае амтонай? а. Касуба, ті? 
Сухараўская 48,6. 284 :7;2 а':2/901:- Л. 16800:. Камуністычная 62 41:79; “а: 1454 ж:::::::40000; САЛІГОРСКІ РАЁН ады 43-97, запрашае токара; дон сядзібнага 
Ясеніна 464:.283::69::а:9/90;;- Л. 17000;:; Скарыны, 55; 72::::48::::8 3; а 2144: ЗГ. 4200... а а ава уай малы: “Ў сьціслаўскі РАЁН 
Ракасоўскага пр. 57 Зі 8 а 1/9Й0 « 2Л 17000 Вайсковы зав. 7 47 11. а 4/4Ц - 27 43000  харатуры, музыку (к здатар), “Сьвінакомилекс “Віхра”, тэп. 8-10-47, 
Касманаўтаў 54... 30 9 а 9/9П Г. 17000 Скарыны пр, 74 70. 50 8 а 4/5Ц з Г 45000 МАЎ с ецо ўскі гой за 54. забоше б аран энэргетыке, доч 
Сухараўская 49:::298::1:7 321 1812219п114::Я;:17000:11:Скарына пр. 34::1:7811145 2188 :9/1047Л 4900 за азаабсзмаўае вэрынарнага “Ўы У ор БССР”, 6. Мазалава, 
Каліноўскага, 60. ...38.:23;:::6;; “а:2/5п; 8. Г. 17000 Кануністычная, 4:::91: 1556 1514: 78/54- :Г:65000 доктара даярак мэханіватараў.4 во: тэл 4-11-40, запрашае галоўнага інжы 
Известий пр. 496 291 72 а 1/9п з Л 17500 Скарыны пр. 78. 47 15 а 4/5Ц Г 92000 эры быласінкіў цана, ькнанаыю аба і нацаннанай 
Скарыны пр, '379 213 75 а 8/9П з Л 17500 датырохпакаўвыя, кватэры 5.50.64, 4:33:96, запрошае галеўнага Кёаебс “Каётрыцёё, тва, 6:27:19, 
Сердзіча 495 84 62:68 1/56. Ж -:17500;: Славінскага 565 “0. 5/5п; : Г. 19000 інвынэра та Де ы запрашае галоўнага вэтэрынарнага 
Ясеніна, 113 53:81 93 “а 4/90::: Г::17500 .. Козыраўская, 35 2 Й 58 о 1/5п.. :: 20000 Барас Дайнека”, а арінаіа т аа аа Правейшчада" івана 
Адзінцова 48 29 7 а 4/9П - ЛЗ 18000 Славінскага 428 62 а 5/5П Г. 21000 65.42.78, запрашае жывёлагадоўцаў. тэл. 67:38, запрашае галоўнега агра- 
Любімава пр. 49 287 75 а 5/9П з Л 18000 Каліноўскага 9 415 62 а 4/5П “ Л 22000 пагойац Ран азацальае момаў асн саазбнага тыў, сац 
Слабадзкая 47:::08:::7.1;0::3/9п1:;;; Л. 18000::::: Казінца” 704:153:5::1148:15/5П1:3::П1::23500; рэз запрашае зкакеватарнінамат- гм. 5-16:07 зопрашоегалеўнага 4 
Сёдовоя, 18::; 45:28: 7.8. “а. 1е/9Й к Л8::18000;:::: Славадзкая 80.::::55; 2; 4::4/9п::7:2И. 2500. а з. .Тара, галоўнага заатэхніка, Ф ланы са 
Казінца 50 32 72 а 3/5Ц “ Г 18000 Каліноўскага 60 43 65 а 4/5П ц аа аца ла Вака ранай зібнага Ве цабсска воіасыць 
Панамарэнкі 28) 465 аа а МАЕ : ў ; аа Парана ае ёй : Ва а МД сана а 000 “е імжынара-маеніка, аатэнніка ДРАГІЧЫНСКІ РАЁН 
Каржанеўскага :зав; 47 285 :7/1 “а”. ж 1 юўскага Я 2:7а алас імя К.Маркса, е. Астрашыцы, Калгас імя Чкалава, а Галоўчыцы, 
анна 746,6::084; 71; а 5191: П. 18500:; Маўра ав. ўр та 1164::17;5;а::3/50 “ж:л3 26000 Мана 32; запрошсе даярак, тракта- страце брыгаазіве г еаўнаа ны” 
Сухараўская, 13 50 29 75 а 2/9П - ЛЗ 18500 Голубева 72 а 6/9П “ 2Л 27000 "ы рыбаў са ган, А ананараў, аа . 
янаўка”, е. хо, тэл. ў на- 
Старынаўская, 4. 47 28. 7 г Я, 18500 Рафіева, 78 : с: Це е, зараб сара Прай арамат араўнаў, паерек, араў р 
адар п; ў аа 480 ы й ўі Ё аў за ахова, ба наро «марцыйнык справаў, пзумаапрныч к 
ря га : : лае аўгас "Васёпк”, в. Забашэвічы, тэджы з выгодамі, 
неа “7,1 3 а 8/9П Л Несьцерава, 61 7 А ыі аарай “вуль, а, 2077. Калгас ара тя 2. 
Праўды, 38 95 а буіап з 5 2Л 19000 Ясенін 9 а 1121 - Л 28000  еьсшое інжыннра жадаўных (хало- 54.32, запрошае зеачтэнніка (досьвед про- 
Спабадзкая 8 15/12п1;;;-:л 19000 ўв 123 ; Л. лзльнаў устанавек; аг т. “а З гадоў вігфэльчара, вэтлекера; 
Альшэўскага. «290 «2л.19000 “Ара 6 “эл 3000 0533 забранае галеўццга вэтэрынар: расмскцар тосібдсрёаг Засёць, 
Сухараўскі пр. а 2/9п «ЛЗ 19500 (абара 14 72 а 6/9П мага пекара: кастэра. зл. 5-53.39, запрошае даарку, мэхоні- 
Ракасоўскага. а 7/12п - Л 20000 Якубава 75 а 6/9 “2Л 30000 Саўгас “Гвардыя”, в. Ухолода, тэл. 7-  затара: дох без выгодаў. 
ныя гб, ззцаарае 274 “а 6/9п : “Л 30000 7273; зопрашае гелоўнаге бутальтара, КАМЯНЕЦКІ РА! 
Магілёўская а :9/90 4 1:20500::; Шаренговіче: ё галоўнага зізргетыка, здра Калгас імя Дзімітрава, з. Дзьмітрові- 
Купрыянава; 17 а :8/9Ц :.2Л: 20700::; Рафіево ::; 9.:::8::4/12п; - л. 31000 ІліЎСКАЯ воБласьць чы, тал. 69.1-32, запрошае галоўнага 
Нікіфарава” а 4/90 ч Л 21000 Жудро, 29 8 а 1/95 “ 27 32000 ВЫХАЎСКІ РАЁН знэргетыке, однапакаёвая кватэра 
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Джон Бэрдшоў. Эканоміка. Ч.1: 
Уводзіны. Мікраэканоміка / Пер. з 
анг. А.Кудраўцава; Пад рэд. У.Кула- 
жанкі, -- Менск: Тэхналёгія -- Бела- 
рускі Фонд Сораса, 1996. 560 е. 
1800 ас. І5ВМ 985-6022-14-2 
Салтук А. Трывога лёсу: Вершы, -- 
Менск: Мастацкая літаратура, 1996, 
126 с. 800 ас. І5ВІ 985-02-0295-5 
Шамякін І. Глыбокая плынь: Ра- 
Для сярэдняга і старэйшага 
школь ўзросту / Прадм. А.Мар- 
ціновіча, -- Менск: Мастацкая літа- 

















Бацькаўшчына: 
гістарычнай літітаратуры / 


Зборнік 
Укладальнік С Панізьнік. -- Менск: 
Юнацтва, 1996. 

Раней гэты зборнік залічылі б у 
разьдзел ваенна-патрыятычнага 
выхаваньня моладзі. Цяпер, калі ня 
толькі начальства, але ! ладная частка 
грамады ня ведае, дзе Радзіма, кніга 
набывае няпэўны статус -- яе жанр 
можна вызначыць як антыўрадавы 
памфлет. 

Гэта зборнік мастацкіх і навукова- 
папулярных твораў пра ваенныя 
падзеі і асобы ваяроў. Да 1994 году, 
калі кніга была ўкладзена, як 
высьвятпяецца, бепаруская навука 1 
літаратура назапасіпі цудоўныя творы 
пра вайсковую славу беларусаў. 

Укладальніку зборніка Сяргею 
Панізьніку было з чаго выбіраць -- І 
з прызнанай кпясыкі, ! з сучасных 
эсэ -- і ён зрабіў сваю працу зь 
вялікім густам. У першы разьдзел 


укпючаны, натуральна, народныя 
вайсковыя песьні. Адразу ўзьнікае 
пытаньне -- а ці народныя? 


Праблема ў тым, каго разумець пад 
народам. У былыя часы народнай 
песьняй ХХІ ст. лічыўся твор "Із-за 
Слуцка, із-за Клецка едзе спужба 
маладзецка .." У цяперашнім зборніку 
мы яе ня знойдзем, што слушна, бо 
яшчэ ў ХІХ ст. даказана, што гэта 
штучны твор. Нечым падобным 
павявае і ад зьмешчаных песень 
сповы "здрада ў сэнаце” і “калгасныя 
палі” ну ніяк не кладуцца ў радкі 
сапраўднай народнай песьні 
Аддаўшы даніну народнай 
творчасьці, укладальнік пераходзіць 
да прафэсійных творцаў. Вяпікую 
справу зрабіў Вячаслаў Чамярыцкі, 
які пераклаў для шырокага чытаньня 
старажытнабеларускі “Летапіс вялікіх 
князёў літоўскіх". Аматарам 
беларускай даўніны добра вядомыя 
тамы "Поўнага збору рускіх 
летапісаў " кніг: рэдкія ! вельмі 
нязручныя з-за свайго агромністага 
фармату. Пакуль не перавыдадзена 
нешта больш зручнае, трэба нашыя 


летапісы друкаваць як дзе можна 
Чамярыцкі пераклаў “Летапіс...” на 
сучасную беларускую мову, што 


значна аблегчыла яго ўспрыманьне 
маладым чытачом, а вось шматлікія 
квадратныя дужкі можна было б усе 
выкінуць -- з той. жа мэтай. Варта 
было б выправіць і памылкі 
старажытных перапісчыкаў; адразу 
траппяе на вока, што Гедымін 
перадаў сыну не Карачаў недзе ў 
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Ф новыя кніІП, ДАСЛАНЫЯ Ў РЭДАКЦЫЮ 


ратура, 1990. - . 286 с. 7000 ас. І5ВМУ 
985-02-0330-7 

Эканамічная гісторыя Беларусі. 
Вучэбны дапаможнік: / Выд. 2-е, 
дапоўненае і перапрацаванае / В.Га- 
лубовіч, Р.Ермашкевіч, Г.Бушчык і 
інш.; Пад аг пай рэдакцыяй 
В.Галубовіча, -- Менск: НКФ “Эка- 
пэрспэктыва", 1996. 432 с, 6000 ас. 
15ВМ 985-6102-16-2 

Загаў Казіё. КагаІеуа гіта: Уісгёу, 
адудіпу рісгаКІайё, таіспкі. Ві- 
цебск, 1996. 100 ас. 











глыбіні Расеі, а Кернаў у Літве (так 
у больш дакладных сьпісах летапісу). 

Разьдзепу зборніка "Постаці" больш 
пасаваў бы загаповак “Постаці і 
бітвы”. З даўнейшых часоў вядома, 
што ў паспалітага чалавека заўсёды 
павінен быць у галаве набор 
гістарычных падзеяў ! асобаў, якімі 
трэба ганарыцца. Укпадальнік 
зборніка прапануе такі варыянт 
Даўмонт, Вячка, Кейстут, Юры 
Нясьвіскі, бітвы Клецкая, 
Грунвальдзкая, Аршанская. Відавочна, 
гэты сьпіс укладальнік мог працягнуць, 
але ж месца ў кнізе малавата 
Увогуле было б цікава вызначыць 
галоўныя бітвы беларусаў з войскамі 
іншых народаў: з расейцамі -- Ворша 
1514, з крымскімі татарамі -- Клецак 
1506, зь немцамі -- Грунвальд 1410, 
з туркамі -- Вена 1683, са швэдамі 
--- Кірхгольм 1605, з украінцамі -- 
Лоеў 1649, з манголамі -- Магільна 
1284 (7), Можна падабраць войны і 


бітвы, дзе гэтыя ворагі былі ўжо 
саюзьнікамі ў барацьбе зь іншымі. 
Сьпіс будзе досыць шырокі, каб 
кожная ўпада выбрала для 


сьвяткаваньня ёй сымпатычны юбілей. 
Гісторыя яшчэ ня ўсіх бітваў 
распрацаваная нашымі гісторыкамі і 
літаратарамі, але матэрыял на 
наступныя выпускі “Бацькаўшчыны” 
ўжо ёсьць. 

З агульнага накірунку зборніка неяк. 
выбіваюцца асобныя матэрыялы пра 
клясавую барацьбу. Апавяданьне 
Цёткі “Прысяга над крывавымі 
разорамі” заняло пачэснае месца ў 
літаратуры, апе чаму яно тут? Таму, 
што ў ім згадваецца сапдат? А аповед 
пра сталінскія рэпрэсіі таму, шо 
там таксама стралялі? Аповесьць 
Вацлава Ластоўскага “Лябірынты" 
можа, зь першых у Беларусі твораў 
у жанры зсіепсе Тісіоп і Тапіазу 
(надрукаваная ў 1923 годзе), але там 
нават і не страляюць, Сьмерць у 
гэтым творы прысутнічае ў прывабнай 
цукерачнай абалонцы і заўважная 
толькі сучаснаму чытачу. 

-- Гляньце на гэгую салю, 
сказаў Іван Іванавіч, -- вы тут ня 
ўбачыце нідзе ніякіх прылад 
асьвятленьня, а ў сапі сьветла І цёпла. 
Гэта таму, што сьцены гэтай салі 
пакрытыя эпемэнтам, падобным да 
радыя, зь якога пабудавана сонца 
Пад гэтым сьвятлом і расьліны і людзі 
могуць жыць бяз ушчэрбку для свайго 
здароўя. Гэты элемэнт тут ужыты як 


маса да тынкаваньня сьценаў, акром 
сьвятла і цяпла мае яшчэ пругія 
дзействы: хто знаходзіцца заўсёды 


пад уплывам яго сьвягла, не падлягае 
старажытнасьці, якая паходзіць ад 
звапненьня кроваточных начыньняў 
у пюдзкім арганізьме 

АЎ ілюстрацыях укладальнік зборніка 
схаваў для чытачоў пару загадак 
Нічога, падлеткі разьбяруцца, дзе ў 
сапраўднасьці вялікі князь Аляксандар 
Казіміравіч, а дзе Жыгімонт Ваза 
Горай зь Юркам Станкевічам і 
Сяргеем Шупам, Відаць, рэдактар, які 
рабіў подпіс пад фота, за Юрку 
ўважыў маладога хлопца, а сталаму 
чалавеку ў акулярах дасталося больш 
саліднае імя Сяргей. Кнігу загортваеш 
з задавальненьнем, і хочацца 
разгарнуць яе зноў, толькі раптам 
заўважаеш на першай старонцы 
гапубоў. Адкуль такая ідылія, калі 
на старонках кнігі ліюцца рэкі крыві? 
Галубы -- дрэнная замена “Пагоні” 


Валеры Пазьнякоў 


б) РОЕ: Катипікаі.ога 2010 
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І На складзе БГФ "Наша Ніва" ёьць кнігі: 
1. Адам Глёбус. Толькі не ры маёй маме... Зборнік інтымнае прозы. - Менск: Сучасная літаратура, 1995. - 310 с. 
49.00 БРБ. 
(2. Адам Глёбус. Скрыжаваньне. -- Менск: БАДППР - “Ковчег”, 1993. - 46 с. 7 00065Р5 
(З. Юліяна Вітан-Дубейкаўская. Мае ўспаміны. - Вільня, 1994. - 192 с. 29.0005РБ 
Іа. Баляслаў Лесьмян. Пан Блішчынскі / Пераклад з польскі Вільня-Менск: “Наша Ніва” 
1994. -- 93 с. 17.000 БРБ 
5. Вітаўт Кіпель. Беларусы ў ЗША. - Менск, 1993. - 352 с. 29.000 БРБ 
(6. Брэтон Ф., Пру С. Выбух камунікацыі, - Менск. БФС - “Тэхналёгія”, 
(24.00 БРБ 
[7. Говард Майкал, Сучасная культурная антрапалёгія. - 
[486 с. 35.000 БРБ 
(8. Лоўзі Дж. Гістарычныя ўводзіны ў філязофію навукі, - Менск: БФС - 
1995, - 328 с. 24.000 БРБ 
9. Энтані Сьміт. Нацыяналізм у дваццатым стагодзьдзі, - Менск: БФС - “Эўрафорум", 
1985. - 272 с. г0.000 БРБ 
10. Джын Эйчысан. Гаваркія істоты: Уводзіны ў псыхалінгаістыку. - Менск: БФС 

/ 1995. - 312, 20.0005РБ 


“Мастацкая Літаратура", 


1995. - 336 с. 
Менск: БФС - “Тэхналёгія”, 1996. - 


“Тэхналёгія”, 















БФС, 1996. - 272 с. 24.000 БРБ. 
“Новае Неба”, “Уліс"). - 
1994. - 64 с. 7.000 БРБ 

13. Беларускі вайсковы строй і зброя ХІІ-ХІІІ ст. Камплект каляровых паштовак (12 асобні. 
аў). - Менск: НВФ “Хацкаіака", 1996. 25 000 БРБ 
(14, Беларускі гістарычны агляд. 1996, т. З, сшытак 1. 35.000 БРБ 

М.Пан Уводзіны ў палітыку. - Менск: БФС - “Эўрафорум", 1996. 
іў. Войска ВКЛ ад Сасаў да Касьцюшкі (1765- 1794). - Меч 1984; 


624 с. 400005РБ 
168 с., каляровыя іп. 20000 
Кі, Цёплыя вечары... ды халодныя ранкі, сгуіі со ёріемгапо у Беіікзожіе. - Магегахга, 1992. - 160 с. 20000 БРБ 

айнэр. Эўрапейскія дамакратыі, -- Менск: БФС -- “Лекцыя”, 1996. -- 343 с. 45.00 БРБ. 
19; Джон Бэрдшоў. Эканоміка, Ч. 1; Мікраэканоміка / Дапаможнік для студэнтаў, -.. Менск: БФС -- "Тэхналінія", 1996. -- 560с. 500 БР“ 
(20. Ўэстан Ла Бар. Асабістасьць з пыхааналітычнага пункту гледжаньня. -- Менск: “Тэхналёгія”, 1995, -- 47 с. 15.000 БРБ 
Зывартайцеся на адрас: Андрыеўскі Андрэй Паўлавіч, Менск 220094, а/с 89. УМенску да А Андрыеўскага можна зьвярнуцца праз тэ, 239-78-49, 














АСАБІСТАСЬЦЬ 
з псіхааналітычнага 
пунк 
Выданьні гледжаньня 
Беларускага Гуманітарнага 


Адукацыйна-Кулыпурнага Цэнтру 


. Гарасьё Кірога. Казкі трапічнага песу. 
Менск, 1993. 20.000 БРБ 

. Марві Яла. Дзівосная ноч. Казачная апо- 
весьць. - Менск, 1994. 20.000 БРБ 

. Шарль Пэро. Чарадзейныя казкі. 
- Менск, 1993, 25.000 БРБ 

. Графіня дэ Сэпор. Зачараваная хатка, Казкі. 
- Мена, 1992 25.000 БРБ 

. Лагодны цмок. Ангельскія літаратурныя каз- 
кі. - Менск, 1993. 20.000 БРБ 

. Мэры Сьцюарт, Людвік і зорны конь: 
Казачная аповесьць. 
- Менск, 1996. 





40.000 БРБ Ўэстан Ла Бар. Асабістасьць з 
псыхааналітычнага пункту гледжаньня, 
-- Менск: “Тэхналёгія”, 1995 -- 47 с. 
Аналізуючы Асабістасьць, кніга ўтварае 
“нейкі суцэльны клімат разважаньняў”. 
Адначасова спроба пэўнай схематызацыі 
выкладу робіць кніжку прыдатнай для 
навучаньня 

сее 0со9е09006 0060 964а4аё 


чыць такі асартымэнт сучасных беларускіх кніг -- мастац- 
кую літаратуру, дасьледаваньні ў галіне гуманістыкі, на- 
йноўшыя пераклады. Апроч кніжак тут таксама можна 
прыдбаць самыя апошнія запісы беларускае музыкі. 

ГОРАДНЯ 

Продаж кніжнай прадукцыі адбываецца ў шапіку “ВА- 
СІЛЁК"' (насупраць Унівэрсытэту). 

МАЛАДЭЧНА 

Кнігі можна набыць у шапіку ТБМ (на чыгуначным вакза- 
ле).Па даведкі можна зьвяртацца праз тэл, 6-71-70 да Алеся. 

МЕНСК а 

Кніга Браяна М. Фэйгана “Ўводзіны ў археалёгію" пра- 
даецца ў кнігарнях “Сьветач”, “Акадэмкніга”, “Кнігарня 
пісьменьніка”, “Паліткніга”. Кнігі Алама Глёбуса “Толькі 
не гавары маёй маме... Зборнік інтымнае прозы" й “Дама- 
вікамэрон" пралаюцца ў крамах “Сьвета! “Кнігарня пісь- 
меньніка”, у шапіку ў фае Нацыянальнай бібліятэкі. 

СЬВЕГЛАГОРСК 

Кнігі можна набыць у філіі БГАКЦ, Зялёная вул., дом 
10, паверх 2. Тэл, (8-02342) г- 1- т. 


Зьвяртайцеся на адрас: 
Андрыеўскі Андрэй Паўлавіч, Менск 220094, а/с 89. 
Менчукам зручней зьвярнуцца праз тэл. 239-78-49 (Андрэй). 


НОВЫ БЕЛАРУСКІ КНІЖНЫ ПРАЕКТ 


Беларускі Гуманітарны Фонд “Наша Ніва” наладзіў 
распаўсюджаньне найноўшых беларускіх выданьняў у га- 
ліне гуманістыкі, а таксама мастацкае літаратуры. Наша 
мэта -- зрабіць новую беларускую кнігу жывым факта- 
рам сучаснае культуры. 

Сыстэма “ Новага беларускага кніжнага праекту” " дзей- 
нічае ў гарадах: 

БЕРАСЬЦЕ Я 

Кнігі Браяна М. Фэйгана “Уводзіны ў археалёгію”, Эн- 
тані Сьміта “Нацыяпалізм у ХХ ст.", Ш.Дэбаша й Ж.- 
М.Пант'е “Уводзіны ў палітыку" можна набыць у кнігар- 
нях “СЬВІТАНАК” (бульвар Касманаўтаў, 120) і “АСЬ- 
ВЕТА" (вул. Маскоўская, 57). У “Сьвітанку” таксама пра- 
даецца камплект каляровых паштовак “Беларускі вайско- 
вы строй і зброя ХІІ-ХУІІ ст.” 

ГОМЕЛЬ 

У памяшканьні Гомельскай абласной унівэрсальнай 
бібліятэкі (пл. Перамогі, 2) пры Аддзеле інфармацыйных 
тэхналёгіяў (тэл. 55-71-97) адкрыты кніжны аддзел. Гэта 
адзіная кропка Ў 500- тысячным горадзе, дзе можна паба- 


















поштай ца 






На складзе БГФ “Наша Ніва" ёсьць касэты (кошт - “25.00 Е БРБ); 
1 
2. НОВАЕ НЕБА бо Попте (1995) 
3. НОВАЕ НЕБА. Дзеці чорнага гораду (1991). 
4. КРАМА Камэндант (1995). 
5. КРАМА Хворы на ВКоск-п-ВоІ! 
6. КРАМА Гэй там напівай! (1984), 
7. М.А.М. (аіаіага (1995). 
8. 0И5. Це (1996). 
9. УЛІС. Чужаніца (1991). 
10. УЛІС. Краіна доўгай белай хмары (1990). 
11. БОНДА Найлепшыя песьні. 
12. МЯСЦОВЫ ЧАС. Наша ўскраіна (1991). 
13. ПАЛАЦ, Папац (1996). 
14, Песьні беларускіх бардаў (1992), 
16. БЕЛАРУСКІЯ НАРОДНЫЯ КАЗКІ 
17. БЕЛАРУСКАЯ МУЗЫЧНАЯ ЛІТАРАТУРА (1-3) 
18. БЕЛАРУСКАЯ ГІТАРНАЯ МУЗЫКА 
19. ЗАЛАТЫ ФОНД БЕЛАРУСКАГА РОК-Н-РОЛУ (1-3) 
Т: Бонда. Улі. Мроя. Рэй. Мясцовы Час. Блізьняты, 
1.2; Бонда, Улі. Мроя. Крама, Новае Неба, Мясцовы Час. Тутэйшыя хпопцы. 
Т.3: Зопотая середина. Отражение. Алексей Шедько 8: “Доктор Моро". Гранит. Метро, Сузор'е: Зартию. 
1.4; Палац. Улі. Крама, Новае Неба. Мроя. т.5: Зиндан. МУру Моі. Отражение, Инспёктор. Яей, 
Фупатіі'е. «Флэт 
20. МРОЯ. Найлепшыя песьні з праграмаў 1987-90 г. 
21. УЛІС Бпуканьне (1996). 
22. ВІКТАР ШАЛКЕВІЧ. Смутны бепарускі блюз (1996). 
23. КАМЭЛОТ. У краіне талераў (1995). 
25. КРАМА. Те Весі (1996). 
Зьвяртайцеся на адрас: г20094 Менск, аб 89, Андрыеўскаму Андрэю Паўлавічу. 
У аны аба да паны можна зьвярнуцца праз тэл. 239-78-49. 
У рэдакі 
ту аднаўленьня газэты ў Вільні: АЛЕ 1-4 за 199], Леле 5-9 за 1992, 
Леле 13-18 за 1993, еле 1-2, 6-9, 12 за 1994, Ле» 2 і 7-8 за 1995 г. 
Зьвяртайцеся на адрас: 
Андрыеўскі Анлрэй Паўлавіч, 
Мсиск 220094, а/с 89, 
Паведамленьпе для замоўцаў Літоўскае Мэтрыкі. 
У Месіск завезены шосты й восьмы тамы Мэтрыкі, Просьба да тых, 
хто пе пакідаў пры замове нумароў сваіх тэлефонаў, зьвярнуцца да 


. НОВАЕ НЕБА. Сон у трамваі. А 
15. РЭНЭСАНС (бепарускі джаз). 
24. гІМЮАМ (1994). 

Апдрэя Андрыеўскага праз тэлефон 239-78-49, 











Міхась Грыгор'еў. Войска ВКЛ ал 
Сасаў да Касьцюшкі (1765-1794) / 
Каляровыя ілюстрацыі А.Прыбы- 
лоў. Графічныя ілюстрацыі М.Ла- 
зоўскі. - Менск: Выдавец Зьміцер 
Салошкін, 1994. 
Кніга прысьвечана 200-м угодкам паўстаньня 
Касьцюшкі. Зьмешчаны каляровыя ілюстра- 
цыі абмундзіраваньня войска ВКЛ, графічныя 
рэканструкцыі зброі, Распачынаецца кніга з 
грунтоўнага нарысу пра вайсковую гісторыю 
Вялікага Княства другой паловы ХУП ст. 
Киігарэнэнналася ў «Нашай Ніве» (Ме, 1994). 


Рарытэт 


Паведамленыіе для аматараў «Нашай Нівы» 
і «НН» ёсьць рарытэтныя нумары «Нашай Нівы» з момаі- 









Войска ВКЛ 
(д Сасаў да Касьцюшкі 
(1765-1799) 
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Ф.РРР: Катипіка:.ога 2010 


саг ТЭлевізійная праграма 








ФБ 
15.00 Навіны. 

150 “Фліпэр”. 

15.35 ТБ -- школе. 

16.00 Студыя “Вакно”. 

16.35 У палоне часу. 

17.05 й дабры лад. 

120 “К 

п50 Музычны антракі. 

18.00 Фінансавы час. 

18.25 Эканамікст, 

1835 МТУ. 

18.50 Навінь, 

19.00 Рэфэрэндум: шчырая размова, 
19.50 Беларускі дом 

20.25 Актуальнае інтэрвію, 

20.40 Калыханка, 

21.00 Панарама, 

21.45 Спартовы тэлекур'ер, 

22 05 Фільма1эка, 

“Дзяўчына бяз адрасу”. 

23.30 Футбол. Чэмпіянат Белару» 
сі. "Лякаматыў-96” (Віцебск) - 
МПК (Мазыр). Т. 2; 

0.20 Навіны, 


е огт 

14.00 Навіны. 

14.00" Горадсабак". Мультсэрьял. 
14.45 Маралон-15. 

15.00 Зорны час, 

15.40 "Элен і хлопцы", 

16.05 Джзм. 

16.30 “Вакол сьвегу", 

11.00 Навіны. 

11.20 “Новая ахвяра". 

18.10 Час пік. 

18.35 "Адгадай мэлёдыю". 

19.00 Прэс-клюб, 

19.45 “Дабранач, дзеці!". 

20.00 Час. 

2040 'Баз- Электронныя жучкі", 
“Забойства на вясельлі”. 

Майк гі аа, аў. 

М к сьвету “Майстар-ралі-9б”, 

гг 45 Навіны, й 

22.55 “Лінія кіно". “Журботная бяз- 
душнасьць”. 

Ф КАНАЛ “РАСЕЯ” 

16.00, 19.00, 23.00 Весткі. 

16.20 Блёк-нот, 

16.35 “Чэленджэрс”. 

17.05 Залежыць ад цябе. 

17.00 Тэлечасопіс “О.Т", 

17.80 С-.клюб. 

18.15 Момант ісьціны. 

19.30 “Санта-Барбара”. Міф. 
20.30 Хакей, Дзёньнік Кубку сьвету. 
21.00 Надвор'е на заўтра, 

21.05 “На васірыні нажа". Міф. 
22.00 Тэлескоп, 

Ог.30 Прахалодны сьвет. 

23.20 Тавары - поштай. 

23.30 Музыка ўсіх пакаленьняў. 
23.40 “Ня сьпі І глядзі". 


Ф САНКУ-ПЕЦЯРБУРГ 
13.00 Тармін адказу -- сёньня, 
13.30 Парады садоўнікам. 
13.40, 20.35 Тэлеслужба бясытекі, 
13.55, 16.00, 18.55, 22.10, 23.05 
Інфарм ТБ. 
14.10 "Першае каханьне", 
14.55 “Жыцьцё Кліма Самг іна". С. 9, 
16.10 Міжнародны агляд. 
16.35 “Філязофія паводле Філа", 
11.00 Стыль жыцьця. 
11.05 “Солці”. 
11.35 Показвае ЛОТ. 
18.40 Вялікі фэстываль, 
19.15 Спорт, 
19.20 “Першае каханьне". 
20.10 ІІ Міжнародны тэатральнь 
ўааЫаь імя А.П.Чэхава, 

0.55 Спаргоны апіяд. 
21.05 Жыцьцё Кліма Сам' іна”. С. 9. 
22.20 Гістарычныя досыпеды" 


Ф ІУ КАНААЛ, НТВ 

6.00 Анонс. 

610 Сэрыял лія жаўхінкаў. “Мафія-1". 
6 ф “Замкнёнае кола" 

8.25 “Чалавек у масць". 

9.00, 13.00 Сёньня. 
9.20Д'ф'Узгадаем тыя гады, 1971. 
10.15 Найлепшыя цыркі сьвету. 
“Мэталёвы блазан”. 

М.15М.ф “Логава белага чарвяка" 
12.50 Расейскі альбом, Гурт “Аліса”, 
13.20 “Доктар Вугал". 

13.30 Вынік 

14.55 Асіралёг ія каханьня, Сяргей 
Курохія 

15.30 Лекцыі Фэмідь. 

16.00 Музычныя навіны. 

16:10 "Брадаэй" наша аюнац!ва”. “Ф, 
16.40 Навіны. 

17.00 Дф “Дзікая прырода, Ба- 
рацьба за жыцьцё”. 

17.30 Футбольны клюб. 

18.00, 21.00, 23.00 Сёньня, 

18.35 Герой дня, 

19.00 “Прашу не турбавацца”, МФ. 
20.40Расейскі альбом, Гуру “Сьвін- 
повы туман! 

21.35 Фэстываль міні-сэрыялаў 
“Анасіс" 

22.30 Часінка, 

03.20 Сусьвеіная шахматная 
Аміра 

23.25 Тэніс апоўначь 


АЎТОРАК, 17. 
Ф БТ 


7.30 Ранішні кактэйль, 


шэньні, 
17.20 Заняткі Н.Наважылавай. 
11.50 Музычны антракт. 
16.00 “За чорным собалем”. Д/ф. 
18.15 Будзьце здаровыя. 
18.25 кааніа, 
18.35 М 
са 

іэрэндум: шчырая размова. 
19.35 “Дзяжурная аптэка", й 
00.40 Калыханка 
21.00 Панарама, 
01.55 Хроніка жніва-96. 
02.15 уф “Па галоўнай вуліцы з 
аркестрам". 
23.45 Тэпевізійны АРТ -клюб. 
0.25 Навіны. 


е огт 

11.00 Навіны, 

11.10 "Мы і рынак”, 

11.55 “Рэкет”. С. 1. 

12.55 “Мікалай Рыбнікаў, Каб па- 
мяталі..."" 

13.35 “Цмок”. Мультфільм. 

14.00 Навінь. 

14.20 “Горад сабак”. 

МА Квар'етэ “Вясёлая квампанія”. 
14.55 Мультытролія, 

15 40Чароўны сьвет, альбю Сінэма, 
15.40 “Элен і хлопцы”. 

16.05 ... Да 16 і старэйшым. 
16.30 “Вакол сьвету”. 

11.00 Навінь. 

17.20 “Новая ахвяра”. 

18.10 Час пік, 

18.95 “Адгадай мэлёдыю”. 

19.00 Тэма. 

19.45 “Дабранач, дзеці!" 

20.00 Час, 

20.40 Фільм “Вышыня”, 

22 д5 Кубак сьвету "Майстар-ралі-96”. 
22.40 Навіны. 

22.50“ Каханьне, падобнае на сок", 


Ф КАНАА “РАСЕЯ” 

65.00 Ранішні зкспрэс, 

65.25 Па дара б працу. 

6.35 "Мак! М: 

1.00, 10.00, В. 00, 19.00, 23.00 
Весткі. 

1.20 Ранішні экспрэс-2. 

1.45 Рэтра-шлягер. 
8.0 “Дарагая, рэдакцы 
8.40 “Запатае кураня”. 
9.50 Мультфільм. 
16.20 Блёк-ноі. 

16.30 “Чэленджэрс". 
17.00 Залежыць ад цябе. 

11.15 Тэлечасопіс "Здароўе". 
17.25 Пецярбурскія сэзонь. 

17.55 Надзвычайнь канал. 

18.25 Лідар-прагноз. 

19.30 “Санта-Барбара”, М/ф, 
20.30 Джэнтэльман-шоў. 

21.00 Надвор'е на заўтра. 

21.05 Мужчына 1 жанчына. 

21.45 Ціхі дом. 

22.25 Эх, дарогі! 

23.20 Тавары -- поштай. 

23.30 Музыка ўсіх пакаленьняў. 
Ф САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ 
11.55, 18.55, 15.55, 18.55, 22.10, 
23.35 Інфарм ТБ. 

12.10 “Першае каханьне”. 

13.00 Тэрмін адказу -- сёньня. 
13.30 Парады садоўнікам, 

13.40, 20.40 Тэлеслужба бясьпекі, 
1410 Жыцьцё Кліма Самгіна". С. 10, 
15.15 Сыявае Сяргей Захараў, 
16.10 “Тата, мама і я - спартовая 
сям'я", 

16.35 “Філязофія паводле Філа”. 
11.00 Стыль жыцьця, 

17.05 Дзіцячае ТБ. 

11.35 Паказвае ЛОТ. 

18.40 Вялікі фэстываль. 

19.15 Спорт. 

19.20 “Першае каханьне", 

20.10 Формуна згоды. 

20.55 Спартовы агляд, 

21.05 “Жыцьцё Кліма Самгіна" С. 10. 
22.25 “Камэнтар да просьбы аб 
літасьці”. М'ф. 


Ф ІУ КАНАЛ, НТВ 

6.00, 9.0; 13.00 Сёньня. 

6.0 “Мафіз- 1”. 

71.10 Мф "Мужчыны". 

8.5 Расейскі альбом. Гурт “Сьвін- 
ШОВЫ Тум: 
9.20 Мф “Цудоўнья гады". 

945 Д'ф Узгадаем тыя гады. 1972”, 
10.35 Міф “Прашу не турбавацца”, 
120 “Анасіс” 

14.40” Сапраўднае і бачнае", Д/ф. 
15.00 Мачёнькі канцэрт, 

15.15 Ю.М Лотман, Размовы пра 
расейскую культуру, 

16.00 Музьчныя навіны. 

16.10 “Брадвэй” нашага юнаціва". Д“ф. 
16.40 Навіны. 

11.00 Дф “Дзікая зрьрода: ба- 
рацьба за жыцьцё”, 

17.30 Жаночыя гісторь:, “Міс Роз Уай!”, 
18.00, 21.00, 23.00 Сеньня. 

18.35 Герой дня. 

19.00 Фіпым "Гуляка" ы 
20.45 “Доктар Вугал" 

21:35 “Анасіс 

22.30 Часінка 

23.20 Сусьветная шахматная 
Алімпіяда 

23.25 Вяцікі рыні 

23.55 Маляманія. “Рай Чарль?", 


СЕРАДА, 18. ьш 











11.35 Музычны антракт, 

17.45 Творцы. 

18.25 Экананікст. 

18.35 МТ. 

18.50 Навіны, 

19.00 Рэфэрэндум: шчырая размова. 
19.35 “Дзяжурная аптэка", 

20.35 “Хо гэта?" 

20.40 Калыханка. 

21.00 Панарама. 

21.55 Аўта-парк, 

22.15Міф "Артыстка з Грыбава”. С. 1. 
23.25 Супэргол. 

24.00 Навіны, 

0.15 Каралеўскае паляваньне, 


Ф Орт 
11.00 Навіны, 
И.10 “Кантакт”, 
11.55 "Рэкет", 
13.00 “Вадзім Сьпірыдонаў, Каб 
памяталі...” 
13.40 “На лецішчы”. Мультфільм. 
14.00 Навіны. 
14.20 “Горад сабак”. 
14.45 Кактус і К“. 
14.55 До-мі-соль, 
15.10 Покліч джунгляў. 
15.40 “Элен і хлопцы”. 
16.05 “Тэі-а-гэ!". 
16:30 “Вакол сьвету". 
17.00 Навіны. 
11.20 “Новая ахвяра". 
18.10 Час пік. 
18.35 “Адгадай мэлёдыю". 
19.00 “Парыскія таямніцы Эльда- 
із бра ў 
145 “Дабранач, дзеці!". 
20.00 Ча 
2040 Фіны “Чырвоны намёт”. 
23.25 Кубак сьвету "Майстар-ралі-96. 
23.40 Навіны. 


Ф КАНАД “РАСЕЯ” 
г ане Экспрэс. 

.05 Па дарозе на працу, 
6.35 “Макі Матлі”. У 
7.0, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Весткі, 
1.20 Ранішні экспрэс-2. 
7.50 У сьвеце капіталу, 
Я 00 Рэтра-шлягер, 

930. Параза рэдакцыя..." 

9.55, 10,0 “Санта- “Барбара”. Міф. 
950 Тавары - поштай. 
16.20 Блёк-нот, 
16.30 “Чэленджэрс". 
17.00 Залежыць ад цябе. 
17.15 Тэлечасопіс “Здароўе”. 
17.25 Даміно Міхаіла Баярскага, 
1755 а ба 
18.25 бэрсія выбары-96. 
19.30 "Санта-Барбара". Міф. 
20.30 Мястэчка. 
21.05 Надвор'е на заўтра, 
21.10 Фільм "Ніягара". 
22.45 Рэк-тайм. 
23.20 Тавары - поштай. 
23.30 Музыка ўсіх пакаленьняў. 
03.40 “Хто на што здольны". 
23.55 “На сьпі і глядзі". 
Ф САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ 
11.55, 13.55, 15.55, 18.55, 22.20, 
23.35 Інфарм ТБ. 
12.10 “Першае каханьне”. 
13.00 Тэрмін адказу - сёньня. 
13.30 Парадь садоўнікам, 
1340; 00.40 Тэпеслукба бясьпекі. 
14.10 “Жыцьцё Кліма Самг іна". С. 11. 
15.05 Тэлекампакт. 
16.10 Асабістая справа. 
16.35 “Філязофія паводле Філа"... 
17.00 Стыль жыцьця. 
11.05 “Солці”, 
11.35 Паказвае ЛОТ, 
18.60 Вялікі фэстываль, 
19.15 Спорі. 
19.20  Пашае каханьне", 
20.10 Аркестар “Клясыка" у Амэрыцы. 
20.55 Спартовы агляд. 
21.05“ Жыцьцё Кліма Сам іна". С. 11 
2235 тра да просьбы аб 
літасьці", МФ, С. 





45 Гурт “Акварыюм". 

Ю Мф “Цудоўныя гаць”. 

9.0 Д'ф“Уз'адвем тыя гадь. 1979". 
10.30 М:ф “Гуляка”. 

12.10 Фастываль міні-сэрыялаў. 
“Анасіс", 

14.00 Нямецкая мова. 

14.30 Сыінваю дя вас. 

14.40 Жыцьцё ва ўзнагароду. 
15.10 “Маскоўскі Крэмаль. Дзе- 
вяць стагодзьдзяў”. Д'Ф. 

16.00 Музычныя навіны, 

16:10 “Брадвай" наша а юнаціва”, Д'ф, 
16.40 Навіны, 

П.00 Д'ф" “Дзікая прырода: ба- 
рацьба за жыцьцё". 

п.30 Жаночыя гісторыі “Яе пер- 
шы мужчына”, 

18.00, 21.00, 23.00 Сёньня. 

18.35 Герой дня. 

19.00 Фільм “І злодзеі кахаюць” 
20.35 Расейскі альбом. Гур! “Серы а”, 
21.35 “У ода Райнмана”. 

02.30 Часінка. 

23.20 Сусьвеіная шахматная 
Амімііяда. 

23.25 Такое спартовае жыцьцё. 
23.55 Кавярня “Абломаў” 


ЧАЦЬВЕР, 19... 


тэ: 


б) Інтэрнэт-версія: К 


16.45 Кантрасть, 
11.15 Заняткі Н.Наважылавай, 
паў Музычны / антракт. 
11.55 “Ты даруй, мая каханая... 
18.25 Эканаміксі. 
18.35 МТУ. 
18.50 Навіны. 
190 Рэфэрэндум:шчырая размова. 
19.35 “Дзяжурная аптэка”. 
20.40 Калыханка, 
21.00 Панарама, 
21.55 Музычны антракі, 
а «Артыстка з Грыбава”. С. 2. 
23.15 "Крок". 
0.15 Навіны. 


Ф ОРТ 

8.00 Навіны. 

8.15 "Новая ахвяра". 

9.0 “Парыскія таямніцы Эльдара 
Разанава", 

9.40 “Клюб падарожнікаў", 

10.05 “Казка ў казцы", Мульіфільм, 
10.40 Сыак. 

11.00 Навіны. 

11.55 “Рэкет”, 

10.50 “Нясьлешна і падрабязна..." 
13.30 "Айбаліць і Бармалей", “Та- 
ёжная казка", Мульфільмь, 
14.00 Навіны. 

1420 “Горад сабак”, 

1445 Лега-о! 

15.10 Тын-Тонік. 

15.40 “Элен і хлопць”, 

16.05 Рок-занатак. 

16.30 “Вакол сьвету”, 

17.00 Навіны. 

17.20 “Новая ахвяра". 

18.05 Час пік. 

18.30 “Грай, гармонік любы!", 
19.00 “Адзін на адзін”. 

19.45 “Дабранач, дзеці". 

а ўва, 

140 “Хо рызькуе - г! “Мб. 
З ВОКубак вату Мабааррані” 
23.15 Навіны. 

23.25 “Абоз”. 


Ф КАНАА "РАСЕЯ" 
65.00 Ранішні экспрэс, 
6.25 Па лае на працу. 
6.35 "Мак І Матлі". 
т.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23:00 
Весткі, 
7.20 Ранішні экспрэс-2. 
1.50 У сьвеце капіталу. 
8.00 Рэтра-шлягер, 
8.30 “Дарагая рэдакцыя... 
8.55 “Санта-Барбара”. М; й. 
89.50 Тавары - поштай. 
10.20 Фільм "Труфальдзіна з Бэр- 
гама”. С. 1. 
16.20 Блёк-нот. 
16.30 "Чэленджэрс”. 
17.00 Залежыць ад цябе. 
17.15 Экспа-весьнік. 
17.30 Ваша права. 
18.00 Новае пятае кола. 
18.40 “Цёмная” для В.Зоркіна. 
19.30 “Санта-Барбара”, Міф. 
20.25 Ляго-мільён. 
20.40 Раз на тыдзень. 
21.10 Надвор'е на заўтра, 
21.15 “Месяц-М”. М 
23.20 Тавары - поштай. 
23.30 Музыка ўсіх пакаленьняў. 
23.40 “Хто на што варты", 
23.55 Гукавая дарожка, 
Ф САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ 
11.55, 13.55, 15.55, 18.55, 02.15, 
23.50 Інфарм ТБ. 
12.10 "Першае каханьне", 
13.00 Тэрмін адказу -- сёньня. 
13.30 Парады садоўнікам, 
13.40, 20.40 Тэлеспужба бысыпекі, 
МО Жыцьцё Кліма Самііна”. С. 12. 
15.20 ІІ Міжнародны тэатральны 
фэстываль імя А.Чэхова. 

5.45 Мультфільм. 
16.10 Парадоксы гісторы! 
16.35 “Філязофія паводле Філа”. 
17.00 Сіыпь жыцьця, 
11.05 “Дзецям пра зьвяроў 
17.35 Паказывае ЛОТ 
18.40 Вялікі фасль валь, 
19.15 Спор! 
19.20 "Першае каханьне" 
20.10 "Асабістая справа”. 
20.55 Спартовы агляд, 
2105 “Жыцьцё Кліма Самгіна”. С, 12 
22.90 Канцэрт дпя Антаніны 
Шуранавай 
23.10 “Тэпекампак! 
Ф ІУ КАНАА, НТВ 
6.00, 9.00, 13.00 Сёньня, 
6.20 “Мафія-д", Сэрыя 
7.10 “Гаманец ці жыцьцё”. Мф 
9.20 Міф “Чароўныя гады”. 

45 Д'ф “Узгадаем гых гады, 1974" 
10.40 “І злодзеі кахаюць”. 
12.10 “Угода Райнмана”. 
14.40 “Абстракцья ў фарбах", Д'ф, 
15.00 Маленькі канцэрт 
15.20 Ю.М.Лагман. Размовы пра 
расейскую культуру 
16.00 Музычныя навінь 
16:10 “Браднай' нашага юнаціва”, Д.ф. 
16.40 Навінь, 
17.00 Дф “Дзікая прырода: ба- 
рацьба за жьцьце”, 
17.30 Жаночыя гісторыі, “Яе пер» 
ць мужчына”. 
18.00, 21.00, 29.00 Сёньне. 
18.35 Герой дня. 
19.00 Міф“Хтосьці сочыць за мной", 
20.40 “Доктар Вугаіі". 
21.35 “Угода Райнмана" 











16.09 - 22.69 1996 
9.30 "Дзяжурная аптэка". 


1540 Мультфільм. 


11.45 Музычны антракт 
11.55 Міжнародны кур'ер, 


19.00 Рэфэрэндум: шчырая размова. 
19.35 “Дзяжурная аптэка", 


21.56 Музычны ан!рак:, 
22.05 М:ф “Жнівень, які ўцякае", 
23.25 “12, ці На ноч гледзячы”. 


815 “Новая ахвяра”, 


9.50 Айчынныя паданьні: М.Борнос, 
10.25" Пабуль усе дома”. 


п. ЛЮ Ад пятніцы да гмініцы, 


14.20 “Горад сабак”. 
14.45 “Першыя крокі” 
14.55 “Узыходжаньне”, 
15.40 "Элен І хлопць”. 
16.05 “Вішнёвь сад”. 
16.30 “Вакол сьвету”. 


17.20 “Новая ахвяра”. 
18.15 Чалавек ! закон, 


19.45 “Дабранач, дзеці!" 
2040 Фіны “Забойства, гуман і 


23 10 Кубак сьвету Майстар-ралі-96”. 


23:35 Тэніс. Кубак Дэвіса. 


Ф КАНААД “РАСЕЯ” 


6.00 Ранішні экспрэс, 
65.25 Па дарозе на працу. 


1.0, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 


7.20 Ранішні зкспрэс-д. 
1.50 У сьвеце капіталу. 
8.00 Рэтра-шлягер. 

8.30 “Дарагая рэдакцыя...” 
8.55 “Санта-Барбара”. М. 
9.50 Тавары - поштай. 
10.20 Гандиёвь дом. 
1035 “Труфальдзіна з Бэргама”. С. г. 


16.35 “Чэленджерс". 
17.00 Імпэрыя гульняў. 
17.50 Тэхнадром імя І, 





18.30 Бясконцае падарожжа. 
19.30 “Санта-Барбара”. Міф. 
20.30 Сам сабе рэжысар. 
21.05 Надвор'е на заў!ра 
2110 “Стралок” М. . 


2330 Музыка ўёх пакаленьняў. 
23.45 Начное рандэву. 


Ф САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ 
11.55, 13:55, 15.55, 1855, 22:20, 


12.10 “Першае хаханьне". 

13.00 Тэрмін адказу -- сёньня. 
13.30 Парады садоўнікам, 

13.40, 20.40 Тэпеслужба бясьпекі. 
МО Жыцьцё Кіма Самііна”, С, 18. 
15.25 Аркестар Клясыка” ў Амэрыць, 


1635 “Філязофія паводле Філа”, 
П.00 Стыль жыцьця 
МУ 





5 “Соіці 
17.35 Паказвае ЛОТ, 
18:40 Вялікі фзсльвагь 





Д, 
2105" Жыцьцё Кліма Саміна" С.13. 
22.35 Як быць каханымі. 
23.05 "Спадар афармінльнік”. Мф, 
Ф ІУ КАНАА, НТВ 
600, 9 00; 13.00 Сёньня. 





1240 “Угода аа? 
1440" Сывеўчаньне пры ажосьцю”, 





п.00 Д Ф Дзік ач прырода: ба- 


17.30 Фуібі ьнь клюб 
18.00, 21.00, 23.00 Сёньня, 


19.00 Наша старое кіно. 
20.35 Докіор Вугал. 
21.35 “Угода Райнмана”. 


23.20 Сусьветная шахматная 


10.15 “Ералаш!". 
10.35 Мультфільмы. 

11.05 “Ківач', 

1200 Сьвет прыроды І захапленьняў. 
12.45 А Талстой. “Крах. 

13.40 Каля. 

110 ранае лаца МГУ. 
14:55 "Сусьвет". 

15.45 “Запрашаем на вячоркі", 
1620 "Аглянта-96”. 

11.05 "Час аркестру", 

17.55 Салерэя. 

18.25 “Таямніца вілы “Грэта”. Міф, 
20.05 Слоік коміксаў. 

20.40 Калыханка, 

21.00 Навіны. 

21.40 Музычнь антракт, 

21.55 Міф “Цягнік у Галівуд". 
23.30 Відзьма-нянідзьма. 

0.30 Цёмны пакой 


Ф Орт 

17.00 “Ералаш". 
1.00 Фільм “Шіукар". 

840 Хатняя бібліятэка 

9.00 Навіны. 

9.15 Слова пастыра, 

930 “Не пазяхай!". 

10.00 Ранішняя пошта, 

10.35 Смак. 

10.55 "Вяртаньне Трацякоўкі”, 
11.30 Пад знакам "Пі". 

12.00 Фільм “Чаромушкі", 

13.30 “Вакно ў Эўропу". 

14.00 Навінь- 

14.20 Сарьял "Вяртаньне на вос- 
раў скарбаў", 

15.15 У сьвеце жывёлаў. 

15.55 Футбол, Чэмпіянат Расеі. 
17.55 Фільм "Расейскае поле". 
19.45 “Дабранач, дзеці!" 

20.00 Час. 

20.40 “Віетнам. Да запатраба- 
ваньня". 

2140 Аўтарская праграма, 

22.00 'Брэйн рын", 

23 Об Кубак сьвету "Майстар-ралі-96'. 
23.25 Калекцыя Першага каналу. 


Ф КАНАА “РАСЕЯ” 

7.00 Занятак вядзе пісьменьнік. 
1.45 “Маўпі". 

8.05 “Мак і Маі”. 

8.30 Паводле вашых лістоў. . 
8.55 “Палац Вялікага князя Ула- 
дзіміра Аляксандравіча". Д/ф, 
9.15 Тавары - поштай. 

9.80 Тэлесі.“Адзскія апавяданьні", 
10.00 Весткі аб адзінаццатай. 
10.15 Экспартлес. 

10.30 Добрае раніцы, 

10.55 Доктара выклікалі? 

11.25 Ананімныя суразмоўцы. 
11.50 Мультфільм, 

12.00“ Пазт уРасаі -- больш, чым паз”. 
12.25 Прасьцей за простае, 
13.00, 19.00, 23.55 Весткі. 

13.20 "Грахі", Тэлесэрыял. 

14.10 Нічога, акрамя... 

14.25 Дз факта, 

14.50 У сьвеце жывёлаў. 

15.20 Свая гульня. 

15.45 “Сюжаі". 

16.40 Анатомія падзеяў. 

17.05 Старая кватэра 

18.00 “Каралева Марго". С. 5. 
19.35 Субатні вечар зь Нінай Ана- 
ніяшвілі. 

21.00 Надвор'е на заўтра, 

21.05 Падвойны партрэт. 

22 00 “Невінаваты", Мёф. 

0.10 Праграма “А”. 


Ф САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ 

910 Стыль жыцьці. 

9.25 Па раца плыве сякера. 

9.5, 11.55, 13.55, 15.55, 18.55 Ін- 
фарм ТБ, 

10. 10 “Гонар маю". 

10.40 Непазнанае. 

Н1.10 Ток-шаў “Наўзда ад" 

11.40 Жарсьці-мардасьці. 

12.10 “Бацькі і дзяды!" М; іф. 
13:30 Мультфільм. 

13.10 Па ўсёй Расе: 

14.25 Мультфільм. 

14.45 Тэатральная правінцыя, 
15.10 Спарговь аіляд. 

15.25 Парадоксы гісторыі 

16.10 Анталёгія карогкага апавя» 
даньня, 

16.35 Дзіцнчае ТБ. “Казка за казкай". 
17.05 Хпічнарад "Пахуліганім". 
17.35 Паказвае ЛОТ. 

18.40 Вягікі фэстываль. 

19.20" Любоў падпытаньнем". Маф, 
20.55 Сьвецкая кроніка 

21.10 Биеф-кіюб, 
21.50 Кругазварот, 









9 ІУ КАНАЛ, НТВ 

6.00 Сёньня. 

6.20 Мф" “Чароўныя гады! 

645 “Мафія-? 

1.35 МФ Змрок пакрывае зямлю". 
Ю10Д:ф Узгадаеі тыя гады, 1976. 
11.05 “Сямёра сьмельх”. Міф. 
10.35 "У ода Райнмана", 

13.50 Навіны, 

14.00 Аўтагонкі ў кпмсе “Формула- 
1". Чэмпіянат сьве1у. Гран-пры 
Лартугапіі, Кваліфікацыя, 

15.05 Адзін дзень з» Ю.Лужковьм. 
15.30 Крок з копа. 

16.00 Навінь кіно, 

16.20 Па старонках “Шарман- 
шоў". 


аба 





Га “Таямніца Карпацкага замка”. 


89.15 “Конан”, 

89.40 Найлепшыя хіты МТУ. 
10.10 Вяршыня сьвету. 

10.30 “Уся рэч у капелюшы". 
11.00 Арсэнал. 

11.30 “Усё нармальна, мама!" 
12.00 Тураб'ектыў. 

12.20 "Цыркі сьвету". 

13.35 Студыя "Вакно". 

13.50 Мост, 

14.15 “Тэлевізійны Дом кіно”, 
15.00 “Вайна ў паветры". 

15.30 Вяршыня сьвету. 

15.50 “Залатыя ключь”. 

16.20 "Трыюмф чалавечага духу”. 
17.10 Абібок, 

17.40 Мф Пад паўночным зьзяньнем”, 
19.40 Калыханка. 

20.00 Рэзананс. 

20.50 Спартовь тэлекур'ер. 
20.55 Навінь-ТБ. 

21.10 Ток-шоў “Карамболь”. 
21.45 Фільм “І каціць водь рака", 
23.55 Аксамітавы сэзон, 

0.25 Таніс. Чэмпіянат Беларусі 


Форт 

7.00 Фільм “Ах ужо гатая Наста!", 

8.15"Царэўна-жабка", Мультфільм. 

9.00 Навінь. 

9.15“Недарожныя нататкі Д Крылюва, 

9.30 Пакуль усе дома. 

10.10 Ранішняя зорка. 

П.00 “Служу Расе!!”, 

11.30 “Грай, гармонік любь!". 

12.00 “Губэрскія падрабязнасьці". 

12 30 "Падводная адысэя каманды. 

Кусто", 

18.25 Сьмехапанарама, 

14.00 Навінь., 

м.20 Зоркі Вялікага Тэатра ў 

Гасьцінным двары, 

15.10 Клюб падарожнікаў. 

15.55 Неяк раз. 

16.05 Мультфэервэрк. 

16.50 “Ералаш". 

11.20 “Шчасьлівы выпадак”. 

18.40 Песьня-96. 

19.00 Час. 

19.40 КВ3-96. 

е Футбольны Грае аз 
15 Кубак сьвету “Майстар-ралі-9б". 

2230 гары, 


Ф КАНААД "РАСЕЯ" 

1.00 Занятак вядзе пісьменьнік, 
1.35 "Маўглі". 

1.55 Спартляго, 

8.05 “Мак і Матлі". 

8.30 Пілігрым. 

9.00 Вуснамі немаўляці, 

9.30 Прысяга. 

10.00 Весткі аб адзінаццатай. 
10.15 Расейскае лято, 

10.55 Прыз групы “Сава”. 

11.00 Чалавек на Зямлі, 

11.25 Кнігарня, 

11.55 Фугбол бязь межаў. 

12.25 Прасьцей за простае. 
13.00, 23.45 Весткі. 

13.20 “Шостае пачуцьцё". 

13.45 Расейскае караоке. 

1440 Нічога, акрамя... 

14.25 Жыцьцё маё -- манэж, 
15.00 Д.Шастаковіч, Лісты да сябра. 
16.05 Чароўны сьвет Дь сная, 
17.00 Аўгагонкі ў клясе “Формула. 
Чэмпіянат сьвегу, Граннтры ў а 
18.00 “Каралева Марго", С. 6. 
19.00 Люстэрка, 

19.55 Надвор'е на заўтра, 

20.00 Аншшы і К“, 

20, 55 “Хіпрык-22”. 

21.50 У Ксюшь 

22.20 Фільм “Пэрсона", 

24.00 Рэпартэр. 

Ф САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ 

910 Тага, мама ія-- спартовая сям. 
940 Стьль жыцьця. 

9.55, 11.55, 1355, 15.55, 18.55, 
20.55 Інфарм ТБ. 








Іў Авар 
10.35 “Вуліца у 





Кпайпедзе”. 

11. Старбе танга, Андрэй Пятроў. 
11.40 Увесь гаты Цьрк. 

12.10 “шоў собака па раялі”, Міф. 
13.15 УІ Міжнародны кінафэсь- 
валь “Паспаньне да чалавека” 
13.45 Мультфільм, 

14.10 Яшчэ адна Расем. 

15.10 Фільм-балеі "Уваскрашэньне”. 
16.10 Спартовая праграма. 

16.35 Дзіцячае. ц; Запаты кюч, 
“Кідайка”, “ 

17.35 Паказвае ЛОТ. 

18.40 Скарбы Пецярбургу, 

19.25 "Злодзеі у законе", Мф. 
91.10 Ноу смокінг 

21.55 Міжнародны агляд. 

22.25 "Пагінузім". 

22.40 Дом кіно, Сяргей Курохін, 





ф “Разамі ідзе па пакупкі”. 
145 Д “Узгадаем тыя гады. 1977" 
“40 “Угода Райнмана". 

10.25 ДгФ "Салодкая паска: вэр- 
бананьне на жанчьне”. 

10.45 Міф “Чалавек цемры", 
12.20 Надоечы, 


1.50 Эканаміксі. Ф ьт 22.30 Часінка. 11.00 "Горац. 13:00 Ляпькі. 

8.00 Навіны 1.30 Ранішні кактэйль. Фы 23.20 Сусьве!ная шахмаіная 23.25 Мф "Забыць Вэнзцью”. 11.30 Дсі-шоў “Я і мей сабака", 1350 Пры адь Бураціна”, Муыфіыі, 
8.15 Абібок, 1.50 Эканамікст. 1.30 Ранішні кактэйль, Алімпіяда, 110 Эрагычньх шоў сьвету. 18.00. 21.00 Сёньня. 1455 Размовы ў майстэрні", Д'Ф. 
86.45 Актуальнае інтервію. 8.00 Навінь 1.50 Эканамікст. 23.25Кіноне для ўсіх. “Новая хваля" 18.30 “Салодкач пастка: вэрба- 1555 Аўтагонкі ў клясе "Формуна-!” 
89.00 ТБ -- школе, 815 амі аддаў усё цалкам”. Міф.» 8.00 Навінь. СУБОТА, 21] ваньне на жанчь не". Д'ф. Чампіянатазнету, Гранрь Партугаліі, 
9:25 “Дзяжурная аптэка, 9.0 ТБ -- школе. 8:15 Аўта-парк. ПЯТНІЦА, 20 і 19:00 “Угода Райннана”. 17.00 “Горац”. 

10.25 Тураб'ектыў. 9.20 “Дзяжурная аптэка”, 8.30 “Падзеі культурнага жыцьця”. ФБ 20.00 Надоечы. 11.30 “Сто да аднаго", 

15.00 Навінь, 10.20 Відзьма-нявідзьма. 8.55 “Дзяжурная аптэка". еы 8.00 Навіны, 20.45 Лялькі, 18.00 Сёньня. 

15.15 “Фліпар". 15.00 Навіны. 9.55 Каралеўскае паляваньне, 7.30 Ранішні кактэйль, 8.15 “Сугучча”, 21.35 Фільм "Чалавек цемры". 18.30 "Чалавек у масць". 

15.40 Мультфільмы. 15.15 “Фпіпэр". 15.00 Навінь. 7.50 Эканамікст. 8.35 Са мітрапаліта Філарэта. 23.15 Трэцяе вока. 1840 “Зьніклья цывілізацыі”. “Эгіпаг”. 
16.05 ТБ - шкопе. 15.40 Мульгфільмы, 15.15 “Фліпэр". 8.00 Навіны, 8.50 Здароўе. 24.00 Сусьветная шахматная 20.00 Вьнікі. 

16.25 Усё пра ўсё, 16.15 Канцэртны сэзон. 15.45 ТБ -- школе. ў “Сьвята натхненьня”, Ф. 9.00 Заняткі Н.Наважылавай. Алімпіяда 21.10 Фільм “Сірано дэ Бэржэрак". 
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КІНО. МЕНСК 


АЎРОРА (Прытыцкага, 23, 
тэп. 533-360, 533-361) 
Мужчынскі талісман 16-22 - 
16.30; Сваяцкая сувязь 16- 
22 - 18.30, 20.30; Для дзя 
цей: Празь церні да зораў 
(1 сэрыя) 16-18 14.30; 
Празь церні да зораў (2 сэ- 
рыя) 19-20 -- 14.30, Калі ве- 
рыць у казку (мультфільм) 
21-22 - 1430 
БЕРАСЬЦЕ (пр. газэты 
“Праўда”, 25, тэл. 728-660, 
716-888) - Амапь цяжарная 
16-19 - 17.30, 20.40; 20-21 
- 17:30; 22 - 18.00, 21.00; 
Плён жарсьці 16-21 - 16.00, 
19.00; 22 - 19.40; Інфар- 
мацыйна-забаўляльная праг 
рама 20-21 - 20:30; Для дзя- 
цей; Дыскатэка 22 - 16.00; 
Палёт навігатара 16-19 
14 30; Гупівэр у краіне Во- 
латаў 20-22 - 14.30. 
ВІЛЬНЯ (Каліноўскага, 55, 
тэл. 655-262) - Патруль часу 
16-21 - 14.20, 19.00; 22 - 
14.20 (ільготны), 19.00; На- 
зіральнік жарсьці 16-22 - 
16.00, 17.30, 20.30, 22.00; 
Інфармацыйна-забаў ляльная 
праграма “Ўсьмешка" 17, 
21-22 - 21.00; Танцавальны. 
вечар "Для тых, каму за 30” 
20 - 20.30; Апьтэрнатыўная 
дыскатэка 19 - 21.00; Кіна- 
дыска-шоў для падлеткаў 22 
- 15.00. 
ДРУЖБА (Ташкенцкая, 9, 
тэл. 409-013, 408-254) - 
Паварот лёсу 16-17, 21-22 
17.00; Спакушэньне 16-17, 
21-22 - 18.50, 20.40; Інфар- 
мацыйна-забаўляльная праг- 
рама 18-19, 22 - з 20.30 
да 23.30; Начная інфарма- 
цыйна-забаўляльная прагра- 
ма 20-21 - з 22.00 да 5.00; 
Працуюць бар, більярд, гуль- 
нявыя апараты, абмен відэ- 
акасэтаў 
ЗЬМЕНА (Даўгабродзкая, 4, 
тэл. 353-903) - Гудзонскі яс- 
траб 16-20, 22 16.00, 
20.00; 21 - 16.00; Памерці 
за... (баявік) 16-20, 22 - 





14.00, 18.00; 21 - 14.00; Для 
дзяцей; Чабурашка ідзе ў шко- 
лу 18, 20 - 10.00; 22 - 12.00; 
КАМСАМОЛЕЦ (Жылуновіча, 
39, тэл. 454-194) - Жандар ! 
жандармэткі 16-22 - 16.20, 
20.40; Паміж анёлам і бесам 
16-22 - 12.00, 17.00, 19.00, 
20.40; Пятая малпа 16-22 
15.00; Заля індыйскага філь- 
му; Душа мая (2 сэрыі) 16-22 
14.00, 18.00; 16 верасьня 
перад пачаткам усіх сэансаў 
будзе дэманстравацца дакумэн- 
тальны фільм "Увага: дым!”; 
Для дзяцей: У Трыдзявятым 
царстве 16-18 - 10.20, 13.00; 
Гулівэр у краіне Волатаў 19- 
22 - 11.00 
КАСТРЫЧНІК (пр. Ф.Скары- 
ны, 73, тэл. 329-325, 329-429) 
-. Каханьне ! магія 16-22 
16.00, 17.40, 19.20, 21.00; 
Дасканапыя бандыты 16-22 - 
14.00; Макс-шоў (тэл. 232-00- 
38) 16-22 - 22.00. 
КІЕЎ (бульвар Шаўчэнкі, тэл. 
373-270) - Максымапьнае пас- 
карэньне (у галоўнай ролі Чар- 
лі Шын) 17-19, 22 - 15.00; 21 
-. 15.00 (ільготны), Зьвер 17- 
22 - 16.50, 18.40, 20.30; Ві- 
дэапаказ 16-11 - 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00; Для, 
дзяцей: Вялікі прыз 22 - 13.30. 
МАСКВА (пр. Машэрава, 13, 
тэл, 231-448, 231-533) - Са- 
ват 16-21 - 17.40, 21.00; 22 
- 16.00, 17.40, 21.00; Праз 
каналізацыю 16-22 - 19.10; 
Фільм дпя сямейнага прагля- 
ду 22 - 14.30 (льготны); Для 
дзяцей: Дыскатэка "Лімпапо” 
22 - 12.00 
МІР (Казлова, 4а, тэл. 333-771) 
- На залатым ганку сядзелі... 
(стэрэа) 16-20 - 14.30, 21-22 
14.30, 16.00; Залатое вока 
16-22 - 13.00, 17.00, 21.00; 
Карыба 16-20 - 16.00, 18.00, 
20.00; 21-22 - 18.00, 20.00; 
Шукаецца герой 16-22 - 15.00, 
19.00; Інфармацыйна-забаў- 
ляльная праграма 20-22 - з 
20.30 да 23.00. 
ПАРТЫЗАН (Талбухіна, 18, тэл. 
663-526) - У пожку з ворагам 
16-22 - 17.40, 21.00; Эйс Вэн- 
тура 16-18, 20-22 - 16.00, 


19.20; 
19.20 
ПІЯНЭР (Энгельса, 20, тэл 
278-945) - Джоні-прыгажунчык 
16-17 -. 13.00, 17.00; 18-19 - 
13.30, 17.40; 20-22 - 15.00, 
19.10; Чужыя-? (2 сэрыі) 16- 
7 14.40, 19.00; 18-19 - 
15710, 19.20; 20-22 - 16.40; 
Для дзяцей. Прылятаў марсія- 
ни у летнюю ноч 16-17 - 
10.00; Непераможны 16:17 - 
11.40; Ільпя Мурамец 18-19 - 
10.00; Выкраданьне чараўніка 
18-19 - 11.40; Каляж (збор 
муыфільмаў) 20-22 - 10.00; 
Срэбная кудзеля Карапіны 20- 
22 - 11.30, Прыгоды Квэнты- 
на Дорварда, страпка каралеў- 
скае гвардыі 20-22 13.00 
РАДЗІМА (Лізы Чайкінай, 16, 
тэл. 426-779) - Спакуса 16 - 
15.00 (ільготны), 18.30; 18-22 
- 15.00, 18.30; Блакітны гром 
16, 18-19 - 16.40, 20.20; 20- 
22 - 16.40; Музычна-забаў- 
ляльная відэапраграма 18-19 
- з 18.00 да 22.00, Музычна- 
забаўляльная праграма 20-22 
-- з 19.00 да 24.00; Відэазаля 
Дажывем да панядзелка (дпя 
дзяцей) 18-22 - 16.00; Апош- 
ні, хто застаўся жывы 18-22 - 
18.00; Пясчаныя каралі 18-22 
- 20.00; У кінатэатры працуе 
відэабар, Для дзяцей: Сьледа- 
пыт 18-19 - 10.30; 21-22 - 
13.30. 

РАКЕТА (Рабочы зав., 3, тэл. 
260-620) - Эмануэль вандруе 
па сьвеце 16-19 - 17.00, 20.00; 
21-22 - 16:30, 19.50; Папіцы- 
янт і дзяўчына 16-19 - 18.40; 
21-22 - 18.10; Відэапаказ 16- 
18 - 16.50, 19.00; 21-22 - 
15.30, 17.40; Для дзяцей: Вер- 
ная Рука - сябра індзейцаў 


19 - 16.00 (ільготны), 


721-22 - 15.00. 


САЛЮТ (пр. Ракасоўскага, 
150а, тэл. 474-167) - Прына- 
да (трылер), 16-20 - 16.00, 
19.40; 21-22 - 14.00, 17.40, 
21.20; Тупы і яшчэ тупейшы 
(камэдыя), 16-20 17.50, 
21.30; 21-22 - 15.50, 19.30; 
Начны танцавальны рух 21-22 
- з 21.00 да 6.00. 

СУЧАСЬНІК (Харкаўская, 70а, 
тэл. 515-563) - Бэстыя ў чор- 





Об Інтэрнэт-версія: Катипікаў.ога 2010 


рознае 





ным 16-17, 19, 22 - 19.30; 
Сны спакусаў 16-17, 19, 22 
-- 16.30, 18.00, 21.10; 18, 
20:21 - 16.30, 18.00; Інфар- 
мацыйна-забаў пяпьная праг-- 
рама “Аранжык” 18, 20-21 
- з 20.00 да 23.00; Дпя дзя- 
цей: Ледзяная ўнучка 21 - 
14.30; Кінг Конг жывы 22 - 
14.30. 

СЬЦЯГ (Вяпікаморская, 3, 
тэл. 211-009) - Чужы 16-17, 
20 - 16.00; 21-22 - 12.00, 
16.00; Ваўчыца 16-17, 20 - 
18.00; 21-22 - 14.00, 18.00; 
Незаконнае ўварваньне 16- 
17, 20-22 - 20.00; Для дзя- 
цей: Запатая антылёпа 21 - 
10.45; Гісторыя пра прын- 
цэсу-пастушку і ейнага вер- 
нага каня Фаляда 22 
10.30. 

УДАРНІК (Жукоўскага, 756, 
тэл. 259-630) - У зоне асаб- 
лівай увагі 16-22 - 15.20; 
Вяртаньне ваўчыцы 16-22 - 
17.10; Рам і Лякхан (2 сэ- 
рыі, Індыя), 16-22 - 19.00. 
ЭЛЕКТРОН (Казінца, 117, 
тэл. 789-563) -  Падстаў- 
ная асоба 16-22 - 15.10, 
21.00; Дух помсты 16-20 - 
12.00, 13.30, 19.20; 21-22 
- 13.30, 19.20; Маленькі 
сьведка (2 сэрыі) 16-22 - 
17.00; Дпя дзяцей: Ералаш 
(зборнік кіначасопісаў) 21- 
22 - 12.00. 

ВІДЭАСАЛЁН: Сьмяротная 
небясьпека (баявік, ЗША). 
Рэжысэр Сі Томас Хаўэл, у 
ролях - Сі Томас Хаўэл, 
Тэры Эн Лін. 

Пасьля крутой разборкі па- 
між італьянскімі і чорнымі 
мафіёзі паранены чарнаску- 
ры хлопец заблукаў у пры- 
дарожны бар, дзе працуе 
Джоні Дын. Паміраючы ад 
ранаў, мурын пакідае на сто- 
ліку сумку з дыямэнтамі ба 
некалькі мільёнаў даляраў. 
Джоні разам з кельнеркай 
Бэкі, авалодаўшы каштоў- 
насьцямі, уцякае і спрабуе 
прадаць дыямэнты. У парачкі 
пачынаюцца непрыемнась- 
ці.. 16-22 - 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00 
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А ІЯ ВЫДАНЬНІ КАМПАНІІ 
ае АЛЁГІЯ” 


1. Залоска Ю. Вэрсіі: Шлях да храма “іфеа 5ці": дзёньнік, дыялёгі, эо. 
-. 1995, - 463 с. (на беп. мове) 

Зь якой міяй бепарусы прыйшлі ў сьвет, якія каштоўнасьці за сваю 
гісторыю стварылі, што пасьпелі: распавесьці пра сябе сьвету, што яшчэ 
павінны выказаць ! стварыць?.. Над гэтымі пытаньнямі ў дыялёгах з жур. 
напістам, аглядальнікам штотыднёвіка “Літаратура і мастацтва” Юрасём 
Залоскам разважаюць беларускія палітык: і пісьменьнікі, фіпёзафы і наву- 
коўцы, грамадзкія дзеячы. Для шырокага кола чытачоў, - 18.000 руб, 

2. Рісагда Сму. Міпзк: А Нізогісаі бціае. Менск: гістарычны, 
культурны, бізнэс-гід. - 1994. - 356 с. (на анг, мове). 

Адна зь першых кніг на ангельскай мове пра Рэспубліку Беларусь І яе 
стапіцу. Для замежных наведнікаў краіны, студэнтаў ангельскіх аддзя- 
пеньняў ВНУ і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй і сучасным станам Бепарусі, 
- 12.000 руб. 

З. “Курапаты”: Артыкулы, навуковая справаздача, фотаздымкі / 
З.Пазьняк, Я.Шмыгалёў, М.Крывальцэвіч, А.Іоў. - 1994, - 184 с. (на 
бел. і анг. мовах). 

Гэты зборнік - дакумэнтапьнае сьведчаньне злачынстваў сталінскага 
рэжыму ў Курапатах паблізу Менску. Курапаты - першая з адкрытых у 
Беларусі мясьцінаў, дзе зьнішчапіся ахвяры бапьшавіцкіх рэпрэсіяў. Вы- 
даньне багата ілюстраванае. Для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Бепарусі 
ХХ стагодзя, - 10.000 руб. 

4. Беларусь. Новая краіна ва Ўсходняй Эўропе / Ул.Новік. - 
1994. - 68 с. (на ангп., ням., фр. мовах). 

Сьціспы нарыс пра гісторыю, дзяржаўны лад, эканоміку і купьтуру 
Беларусі. Для замежных наведнікаў краіны, нашых суайчыньнікаў, якія 
нападжваюць справавыя і культурныя кантакты з замежнымі калегамі, а 
таксама для тых, хто вывучае ангельскую, нямецкую і францускую 
мовы, - 10.000 руб. 

5. Грыб М. На гістарычным скрыжаваньні. - 1996. - 159 с. (на 
беп. м.). 

У кнізе Старшыні Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусі ХІІ скліканьня 
пададзены яго выступленьні на міжнародных і нацыянальных форумах, 
артыкупы ў пэрыядычным друку, інтэрвію, Яны прысьвечаны актуальным. 
прабпемам дзяржаўнага будаўніцтва, рэфармаваньня эканомікі, замеж- 
най ! ўнутранай палітык: дзяржавы, дзейнасьці парлямэнту, станаўпень- 
ня шматпартыйнасьці. Ужо гатовы накпад гэтай кнігі! быў арыштаваны. 
афіцыйнымі ўладамі амаль на месяц. Дпя ўсіх, хто цікавіцца надзённымі 
пытаньнямі разьвіцьця нашай краіны. - 13.000. 

6. Другі міжнародны кангрэс у абарону дэмакратыі і культуры 
“Незалежная прэса: свабода і адказнасьць”: Тэксты. Дакумэнты. 
Матэрыялы. - 1996. - 549 с. (на беп. і анг. мовах), 

Кнігу складаюць матэрыялы арганізаванага Беларускім ПЭН-цэнтрам 
Другога міжнароднага кангрэсу ў абарону дэмакратыі і культуры, які 
адбыўся ў Менску 31 жніўня - 4 верасьня 1995 году. Зборнік зьмяшчае 
выступленьні такіх вядомых дзеячоў культуры Беларусі ! замежжа, як 
Васіпь Быкаў, Рыгор Барадулін, Васіль Сёмуха, Генадзь Бураўкін, Вітаўт 
Кіпель, Алесь Разанаў, Юры Хадыка, Вера Рыч, Уладзімір Арлоў, Нор- 
бэрт Рандаў, Віталь Цыганкоў, Сакрат Яновіч, Зора Кіпель, Валянцін 
Грыцкевіч і інш, Для шырокага кола чытачоў - 2000 руб. 

СЭРЫЯ “БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯСПАРЫ” 

1. Вініцкі А. Матар'ялы да гісторыі беларускай эміграцыі ў Ня- 
меччыне ў 1939 - 1951 гадох. - 1995. - 180 с. (на беп. мове). 

Унікальныя дакумэнты, сьведчаньні, факты аб трагічным плёсе соцень 
тысячаў нашых землякоў, што апынуліся ў гады Другой сусьветнай 
вайны ў Нямеччыне. Для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй бепарускага 
народу. - 15.000 руб. 

2. Службоўнік. - 1995. - 380 с. (на бел. мове). 

Упершыню ў Беларусі перавыдадзены “Службоўнік", Беларускай Аўта- 
кефальнай Праваслаўнай Царквы. Зьмяшчае Сьвятую літургію Сьв. Яна 
Запатавуснага, літургію Сьв, Васіля Вялікага і Сьвятую літургію Раней 
Асьвечанай Ахвяры Сьв. Рыгора Дваяслова, а таксама Абедніцу, парады 
да архірэйскіх ] Велікодных спужбаў. Друк кнігі трохкаляровы, Для ўжыт- 
ку ў Бепарускай Праваспаў най Царкве. - 20.000 руб. 

З. Беларускі праваслаўны малітоўнік. - 1995. - 137 с, (на бел, м.) 

Кніга зьмяшчае больш за семдзесят мапітваў, сьпеваў, урыўкаў з 
Катэхізісу. Дабраславіў на трэцяе выданьне на беларускай мове маптоў- 
ніка архіяпіскап Мікалай, Першы Ерарх Беларускай Аўтакефапьнай Пра- 
васпаўнай Царквы, Для ўжытку ў Беларускай Праваспаўнай Царкве, - 
8000 руб. 





ГАРЭЛКА: ЧАГО БАЯЦЦА? 


У газэтах часта пішуць пра ня- 
якасныя сьпіртавыя напоі, у пры- 
ватнасьці, пра гарэлку. Пры гэ 
тым гаворыцца, што кепская га. 
рэпка мае сівушных алеяў, оль- 
дэгідаў і інш, болей за норму, Што 
гэто за рэчывы і як яны ўплыва- 
юць на наша здароўе? 

Папрокаў у бок сьпіртавой 
прадукцыі, як айчыннай, гэтак і ім 
партнай вытворчасьці, сапраўды 
нямала, Больш за тое, спажыў- 


цоў часта палохаюць паведам- 
пеньнямі пра масавыя атручваньні 
пэўным напоем. Апе інфармацыя 
не заўсёды сапраўдная. 
Спажыўцы павінны ведаць, што 
крытэр бясьпекі для гарэпкі - 
паказьнікі наяўнасьці мэтылавага 
сьпірту й таксічных мэталаў, Па 
водпе ДАСТу нормы наступныя 





мэтыпавы сьыгірі да 0,0596 
сьвінец 0.3 мі/дым' 
кадм 0,3 ме/дм' 
медзь 500 ме/дм" 


Гарэлка выбракоўваецца з-за павышанай колькасьці альдэгідаў і 
сівушных алеяў. Гэгыя паказьнік! вызначаюць якасныя характарысты 
кі прадукту. Калі ў нейкім сьпіртным напоі яны перавышаюць норму, 
(альдэгіды -- 8 мг/дм, 4 мі/дм'), такі прадукт не 
павінен дапускацца ў продаж як няякасны, аднак пагрозы здароўю І 
жыцьцю спажыўцоў ён ня мае. Прыкладам, у каньяку канцэнтрацыя 
сівушных алеяў у дзясяткі разоў вышэйшая, і менавіта яны ствараюць 


а сівушныя алеі 


той самы водар, уласьцівы конкрэтнаму гатунку А каб атрымаць 
таксічную дозу сівушных апеяў, трэба прыняць такую колькасьць сьпірт- 
нота, якая будзе проста несумяшчальная з жыцьцём. Неабходна па- 
мятаць, што алькаголь -- высока біялягічне і таксыкалягічна актыўнае 
рэчыва, 1, каб не атруціцца ім, трэба найперш трымацца нормы, 
Напрыканцы - некапькі словаў пра імпартныя пікёры, смак якіх 
нязвыклы для многіх нашых спажыўцоў, Рэч у тым, што лікёры вытвор: 
часці краінаў былога СССР вырабляюцца з нотуральнай сыравіны, 
а імпартныя -- на сынтэтычнай аснове, з цукрам, цытрынавай кісьпі- 
най, араматызатарамі, фарбавальнікамі і згушчальнікамі. Апе і па 
похацца гэтага ня варта. Праверкі якасьці імпартных лікёраў паказ- 
ваюць, што прадукцыя пераважна дабраякасная, Пры ейным выра- 
бе выкарыстоўваюцца толькі дазволеныя харчовыя дабаўкі (арама- 
тызатары ! фарбавальнікі), таксычныя мэталы -- у межах нормы. А 
канчатковая ейная ацэнка, натуральна, застаецца за спажыўцом, 
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БРУДНЫЯ ГРОШЫ 

(бІВТУ МОМЕЎ) 

ЗША, 1995, 94 хв. Маст 
кам ацэнка: 3.0/4.0.Узр. абм.: 
ад 16 гадоў. Рэж. Джон Га- 
зарыян, у р. Джэйк Джэйкабс, 
Мішэль Макніл. Баявік. . 


КАМПАНЬЁНЫ 3 
ПРЫМУСУ (5Т0СК 
МІТН ЕАСН ОТНЕЕ) 


ЗША, 1996, 89 хв. Маст 
кам ацэнка: 3.0/3.5. Узр. 
абм.: ад 13 гадоў. Рэж. Ге- 
орг Стэнфард Браўн, у р 
Рычард Крэна, Баба Сьміт. 
Камедыя з. баявік 





АРЫГІНАЛЬНЫЯ 
ГАНГСТЭРЫ 
(ОВІбІМАІ бАМбЭТА5) 


ЗША, 1996, 95 хв. Маст/ 
кам ацэнка: 3.5/4.0.Узр 
абм. ад 16 гадоў. У р 
Фрэд Ўільямсан, Робэрт 
Форсіэр. Баявік, зборы капя 
5 мпн.Ф! 





У АРЫЗОНЕ СТРАЛЯ- 
ЮЦЬ БЯЗ ПРОМАХУ 
(АВІ2ОМА НЕАТ) 

ЗША, 1995, 87 хв. Масі/ 
кам ацэнка: 3.0/3.0, Узр. 
абм. ад 16 гадоў. У р. 
Майкал Паркс, Дэніс Крозь- 
бі. Баявік а прыгоды 


ГЕРАІЧНАЕ ТРЫЁ - 1, 2 
(ТНЕ ЕХЕСОПОМЕЯ5 1, 2) 
Ганконг, 1996, 87:97 хв. 

Масткам ацэнка: 3.5/4.0, 
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Узр. абм.: ад 16 гадоў. Рэж 
Джоні То і Суі Тунг, у р. Аніта 
Муі, Мішэль Ёнг. Супэрбаявік 


НА ІГОЛЦЫ 

(ТКАІМЭРОТТІМб) 

Англія, 1996, 89 хв. Маст/ 
кам ацэнка; 4.5/4.0, Узр. абм 
ад 16 гадоў. Рэж, Дэні Бойп, у 
р. Джоні Лі Мілер, Эван Мак- 
Грэгар. Супэртрылер, зборы 
большыя за 10 млн.5! 


УНУТРЫ (ІМ5ІЮЕ) 


ЗША, 1996, 94 хв. Маст/кам 
ацэнка: 3.5/3.5. Узр. абм.: ад 
16 гадоў, Рэж. Артур Пэн, у 
р. Эрык Штольц, Луіс Гасэт 
Турэмны ірыпер. 


ДЖОНІ 100 ПЭСА 
СОНММУ 100 РЕ505) 
ЗША, 1996, 100 хв. Масі/ 

кам ацэнка: 3.5/4.0.Узр. абм. 

ад 16 гадоў, Рэж, Густава Ма- 
рына, у р. Арманда Араіза, 

Патрыцыя Рывэра. Баявік. 


МУЖ і ЖОНКА ХАРТ - 
ПРЫВАТНЫЯ ДЭТЭКТЫВЫ 
(ПМ. ФЕАТН ТО (5 НЕАЕТ) 


США 1996, 90 хв, Масі/кам 
ацэнка: 3.5/4.0. Узр. абм.: ад 
13 гадоў. Рэж, Том Манкевіч, 
у р. Робэрт Вагнэр, Стэфані 
Паўэрс. Камэдыя 


АБСАЛЮТНАЯ СІЛА 
(ТОТАІ РОЯСЕ) 

ЗША, 1996, 90 хв. Масі/кам 
ацэнка: 3.0/4.0. Узр. абм.: ад 
16 гадоў. Рэж. Стывэн Каман, 


у р. Тымаці Ботамс, Фрэнк Ста- 
лёнэ, Рычард Лінч. Супэрбаявік 


ГЕРКУЛЕС І АМАЗОНКА 
(НЕКС0ІЕ5 АМО ТНЕ 
АМА2ОМ УОМАКМ) 


ЗША, 1996, 88 хв. Маст 
кам ацэнка: 3.0/4.0.Узр. 
абм.: ад 13 гадоў. Рэж. Сэм 
Рэймі, у р. Кэвін Сорба, 
Энтані Кўін, Фантастыка 


ГАНЧАКІ-2 

(ВІООрНО0Мр5 2) 

ЗША, 1996, 89 хв. Маст/кам 
ацэнка: 2.5/4.0, Узр. абм. ад 
16 гадоў. Рэж. Сьцюарт Ку- 
пэр, у р. Корбін Бэрнсэн, Ніа 


Піплз. Баявік. ГАМБІ (бАМВУ) 


1995, 86 хв. Новы паў- 
намэтражны мультфільм 


гоці (вот) 
ЗША, 1996, 118 хв. Маст 


кам ацэнка: 4.0/4.0. Узр, абм 
ад 16 гадоў. Рэж. Робэрт Хар- 
ман, у р. Арманд Асантэ, Уіпь 
ям Фарсайт, Энтані Кўін, Ганг 
стэрскі баявік. 


МАЙКЛ ДЖОРДАН: 
УСЁ ВЫШЭЙ І ВЫШЭЙ 
(МІСНАЕІ ЗОЕЮрАМ 
АВОЎЕ 8: ВЕЎОМР) 
54 хв. Спорт з дакумэнт 


НЯБАЧНАЯ МАМА 

(ІМУІ5ІВІЕ МОМ) 

ЗША, 1996, 87 хв. Маст/кам 
ацэнка: 2.5/3.5. Узр. абм: ад 
16 гадоў. Рэж. Фрэд Рэй, у р 
Дзі Ўопес Стоўн, Стэла Сты 
вэнс, Камэдыя 


ВЕЧАРЫНКА ВУПЫРАЎ 
(МОМ5ТЕЕ МА5Н) 


ЗША, 1996, 83 хв. Масі/кам 
ацэнка: 3.5/4.0.Узр. абм. ад 
16 гадоў, Рэж. Джоэп Коэн, у 
р. Кэндэс Кэмэран, Сара Ду!- 
пас. Камэдыя-жах!і 


САМАЕ СЬВЕЖАЕ ЗЬ 
ВІДЭАХІТОЎ 


УІрЕО- 
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ЗЯМЛЯ ДА ПАЧАТКУ 
ЧАСОЎ-4 
(ПАМ ВЕРОВЕ ТІМЕ 4) 


1996, 74 хв. Новы мупыг- 
фільм 


АЛЯДЫН-3; АЛЯДЫН І 
КАРОЛЬ ЗЛОДЗЕЯЎ 
(ААОБІМ АМО ТНЕ 
КІМб ОР ТНІЕУЎЕ5) 
ЗША, 1996, 80 хв. Маст/ 

кам ацэнка: 4.0/4.5. Узр. 

абм.: можна ўсім. Новы 
мультфільм студыі Ўолта 

Дыснэя! 


САКРЭТНЫЯ 
МАТЭРЫЯЛЫ - 33, 34 
(ТНЕ Х ЕІЦЕ5) 


ЗША, 1996, 180 хв. Маст/ 
кам ацэнка: 3.0/4.0 Узр. 
абм. ад 16 гадоў. У р. Дэвід 
Духоўны, Гіліян Андэрсан, 
Фантастыка з. баявік, 


Адрэсы пунктаў пракату: 
відэакасэтаў: 

пр. Ракасоўскага: 114; вул. 
Пляханава, 42; пр. 
Партызанскі, 117; вул. Багда- 
новіча, 147; вул. В.Харужай, 18. 











б РОР: КатипіКкаі.ога 2010 


10. 


Вы і сэкс 


Калі Вы згодны з прыведзенымі мер. 
каваньнямі, то пастаўце знак “4”, калі 
не - то знак "-“ 

1. Асобы супрацьлеглага полу цэняць 
мяне вышэй тады, калі толькі бегла знаё- 
мыя са мнай 

2. У сэксе без каханьня няма нічога 
прыемнага, 

З. Дпя сэксуальнага ўзбуджэньня мне 
патрэбны адаведныя ўмовы 

4. Я задавопены(ая), сваім сэксуапь. 
ным жыцьцём. 

5. Цнота 
дзяўчыны 

6. Думкі! пра сэкс мяне наведваюць 
вельмі рэдка 

7. Мне бывае цяжка стрымаць свае 
сэксуапьныя пачуцьці 

8. Я атрымпіваю асаподу ад дакра 
наньня да пэўньх частак цела 

9. Я тырмаюся ўбаку ад сэксуапьнага 
жыцьця 

10. Дзеля таго, каб атрымаць асаподу 
ў сэксе, зусім ня трэба кахаць партнэра. 

11. мне не падабаюцца твары людзей 
супрацьпегпага попу. 

12. Дпя мяне нікопі не было прабпе 
май уступіць у сэксуальныя зносіны. 

13. Усё, зьвязанае з сэксам, для мяне 
непрыемна, 

14. Адчуваю, што ў маім сэксуальным 
жыцьці чагось нестае. 

15. Мае ўпасныя сэксуальныя паводзі 
ны нікоп: не выклікалі ў мяне прабпемаў 

16. Я адчуваю пэўную незадаволенасьць 
у шлюбе. 

17. У мяне было ня так шмат партнэ- 
раў 

18. Капі атрымаецца так, што я ў 
мужа (жонкі) ня першы, мяне гэта ня 
будзе турбаваць. 

19. Каб мяне сэксуальна ўзбудзіць, 
трэба зусім мала. 

20. Уплыў бацькоў стрымлівае маё 
сэксуальнае самавыяўпеньне. 

21. Думкі пра сэкс турбуюць мяне 
бопей, чым варта было б. 

22. Я думаю пра сэкс амаль кожны 
дзень. 

23. З сэксам трэба пачакаць да ўступ- 
леньня ў шлюб. 

24. Я пёгка ўзбуджаюся сэксуальна. 

25. Думкі пра ўдзел у оргіі выкліка- 


самае вяпікае багацьце 


Ганна Грэшчына 


Галоўны доктар Віленскай нэўрапягічнай 
клінікі Раймондас Міпашунас стаў першым у 
Літве уладаром сэртыфікату, які дае права 
займацца прыватнай практыкай у галіне 
трансакцыйнага аналізу, У Літве дактары 
пачалі скарыстоўваць гэты мэтад для лекавань- 
ня псыхічных захворвоньняў чатыры гады таму, 

У глыбіні падсьвядомасьці 

Пакой трансакцыйнаго анапізу - гэта 
месца для тых, хто жадае вярнуцца ў сваё 
мінупае і ваподае для гэтага дастатковай 
сьмеласьцю. Доктар шукае ў падсьвядомасьці 
пацыента “сцэнар жыцьця”, напісаны ў дзя 
цінстве, і робіць спробу перапісаць яго та- 
кім чынам, каб не працягвалася разбурзнь 
не ягонай асобы. 

Адпаведна з гэтым вучэньнем, асоба ча 
лавека нібыта падзяляецца на тры часткі 
бацька, дзіця, даросль. Ідзе пошук часткі асо: 
бы, якая дамінуе, стварае канфлікты і ўсклад. 
няе кантакты з навакопьным осяродзідзем. 

Пісыхалягічныя прабпсмы найчасьцей уль 
нікаюць з-за канфлікту паміж двума складні 
камі асобы - бацькам і дзіцём, Гэтыя скпад- 
нікі - спадчына дзяцінства, - яно забыта, 
апе ня зьнікла, хаваецца ў падсьвядомасьці 
вызначае псыхалягічны стан чапавека. Ён, 
сам таго не падазраючы, робіць так, як гэта 
рабілі ў ягоным дзямнстве бацькі, ці паво 
дзіць сябе так, як паводзіў дзіцём. 

З гледзішча трансакцыйнага анапізу, баць. 
кі - асноўны чыньнік фармаваньня асобы. У 
дзяцінстве бацькі - самыя гапоўныя пюдзі, 
яны ёсьць нібыта праекцыяй усіх астатніх 
людзей. Пад іхным уплывам у дзіцяці форму- 
еццо думка пра сябе і навакольнае асяродзь. 
дзе, якая вызначае ягоныя паводзіны 

Псыхалягічныя праблемы пасьпяхова разь. 
вязваюць людзі, якія ўсьведамляюць свае іп 
жывыя перакананьні. 

У Літве псыхатэропэўту, які мэтадам транс 
акцыйнага анолізу спрабуе дапамагчы ча- 
лавеку пераадопець хворовіты душэўны стан, 
даводзіцца сутыкоцца з моцным супрацівам 
“Многія адмаўпяюцца прызнаць, што прычы- 
на іхных праблемаў знаходзіцца ў паводзі- 
нах бацькоў у мінулым, у іхных пераканань- 
нях і каштоўнасьцях, стылі кантактаў. Амаль 
усе кажуць, што ў іх быпі добрыя бацькі”, - 
апавядае Р.Мілашунас. 

Вырак самому сабе 

Падсьвядомасьць, у якой хаваецца “сцэ 
нар жыцьця", змушае чалавека гупяць з на- 
вакопьнымі ў псыхалягічныя гульні. Гэта ста- 





Бцэнар чалавечага 
жыцьця пішацца 
яшча ў дзяцінстве 





юць у мяне адмоўную рэакцыю, 

26. Да шпюбу пепш ня вельмі захап- 
ляцца сэксам, 

27. Мяне асабпіва ўзбуджае думка пра 
оксуальнага партнэра іншае расы. 

28. Я з задавальненьнем разглядаю 
зратычныя мапюнкі, 

29. Цнота прыносіцы-па) мне шмат 
турбатаў 

30. Я адчуваю, як эратычныя перажы» 
ваньні перамагаюць мяне. 

31. Мне падабаецца надзейнасьць у 
адносінах, 

32. Усё, зьвязанае з сэксам, для мяне 
цяжка й прабпематычна. 

ЗЗ. Мне не цікава бачыць іншых пю- 
дзей аголенымі 

34. Жанчына можа быць сэксуальна 
агрэсіўнай, 

35. Мне не падабаюцца жарты на сэк- 
суапьныя тэмы 

36. Я пічу, што асалоду трэба атрым. 
ліваць там, дзе тольк! магчыма. 

37. Мападыя пюдзі павінныя мець ма! 
чымасьць гуляць вечарамі без кантролю, 

38. Я паспрабую засьцерагчы сваіх дзя 
цей ад судакрананьня з сэксам. 

39. У мяне адначасова бывае бапей 
за адну пюбоўную сувязь. 

40. Калі чапавек дастаткова дарослы, 
каб разумець, што ён робіць, у сэксуаль- 
ных зносінах няма нічога кепскага 

ё4. Я з задавальненьнем разгпядаю 
фотаздымкі агопенай 
натуры. 

42. Капі б у мяне 
была магчымасьць 
непрыкметна назіраць 
за закаханымі, я б 
абавязкова ёй ска- 
рыстаў ся(-лася). 

43. Парнаграфіч- 
ная пітаратура дпя 
бопьшасьці даступная 

44. Трэба афіцый- 
на дазволіць прасты- 
туцыю. 

45. Жанчына па- 
вінна мець права са- 
мастойна вырашаць 
усе, што датычыцца 
спаронаў (абортаў). 

46. У тэпеперада- 
чах недапушчальныя 
амаральныя тэмы. 

47. У юнацтве 
мне давялося пера- 





























лыя канфлікты, Р.Міпо- 
шунас сьцьвярджае, што трансакцыйны она- 
ліз набыў папупярнасьць дзякуючы менавіта 
адкрыцьцю псыхалягічных гульняў. 

“Дзіця, якому бацькі надаюць мала ўвагі, 
почынае думоць, што яно нічога ня вартае 
Яне гупяе ў гульню “Пабі мяне!” - правакуе 
навакольных на тое, каб яго піхонулі”, - 
сьцьвярджае Р.Мілашунас, Нават анкалягіч- 
нае захворваньне можа трактавацце як сцэ- 
нар жыцьця: падсьвядомасьць выбірае рок 
як форму самазьнішчэньня, 

Калі ў дзяцінстве ў падсьвядомасьці за 
фіксуецца самазабойства ці хвароба як 
адзіны спосаб вырашэньня канфлікту, то зь 
цягам часу ў стрэсавай сытуацыі гэта можа 
рэапізавацца. Людзі з такім багажом под- 
сьвядомасьці часта псыхічна хворыя, а ча 
сам нават і вар'яцеюць 

Псыхатзрапэўту, які вырашыў ужывоць 
трансакцыйны аналіз на практыцы, трэба вы: 
прабоўваць яго на сабе. 

Р.Мігашунас прызнаецца, што гэта над 
звычай складана: “Усё ўнутры супроць. На 
вот некаторыя калегі, упершыню пачуўшы 
тое, пра што ны размаўляем на заняткох, 
зьведваюць свайго кшталту шок" 

З мужчынам! складане! 

З мужчынамі псыхатэрапэўтам працаваць 
значна складаней, чым з жанчынамі: іх ця- 
жэй пераканаць. Р.Міпашунас адзначае, што 
яму самому было цяжка менавіта з гэтай 
нагоды: ён не зьбіраўся нешта мяняць у сабе, 
апе заняткі паказалі, што гэта неабходна 

Нярэдка бывае так, што людзі прыходзяць 
на кансультацыю, але, усьвядоміўшы, што 
псыхатэрапэўт - гэта ня экстрасэнс, потым 
больш не вяртаюцца. Лекаваньне мэтадам 
псыхатэрапіі патрабуе асабістых намагань 
няў пацыента, яно можа працягвацца некаль- 
хі “адоў. Каб спыніць разбурэньне асобы, 
трэбо лекавацца ня менш за год 

Найчасьцей до спэцыяпіста трансакцый- 
нага аналізу зьвяртаюцца тыя, хто пакутуе 
на нэўрозы, шызафрэнію, дэпрэсію. “Я не 
абяцаю выпечыць шызафрэнію - спачатку 
паспрабую палепшыць стан хворага. Лека 
ваць шызафрэнікаў мэтадам трансакцыйна:. 
га анапізу трэба вепьмі доўга”, - кажа Р.Мі 
лашунас 

Лекі доктар не прызначае, гіпноз не ска- 
рыстоўвае, “Гіпноз не паскарае выздараў- 
леньня. Трэба сьвядома прыняць рашэньне 
пра неабходносьць пачаць новае жыцьцё. А 
мэдыкамэнты вядуць да посіўнасьці”, 
сьцьвярджае Р.Мілашунас 
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а пеыхалёгія 





жыць непрыемны сэксуальны вопыт 

48. Трэба адмяніць цэнзуру на пар- 
награфічныя тэмы ў кіно ! тэатры. 

49. Найвяпікшая асапода дпя мяне ў 
жыцьці - гэта сэкс 

50. Сэксуапьная свабода пагражае 
нашай цывіпізацыі. 

51. Сталая вернасьць аднаму партнэ. 
ру на працягу ўсяго жыцьця - вяпікае 
глупства. 

52. Цікавасьць да сэксу, такая вяпікая 
ў наш час, шмат у чым штучна выкліка- 
ецца фіпьмамі, тэпебачаньнем, рэкпямай. 

53. Я б зь цікавасьцю паназіраў(-па), 
як мой партнэр (парнэрка) фліртуе зь некім 
яшчэ, 

54. Я б падтрымаў(ла) праекі, які 
дазвапяе мнагажэнства, 

55. Капі чапавек і мае магчымасьць 
рэгулярных інтымных адносінаў, мастур: 
бацыя ўсё ж прапануе яму асьвяжальную 
разнастайнасьць 

56. Я б хацеў(-па) штовечар сустра. 
кацца з новым партнэрам. 

57. Мне падабаюцца доўгія і разна: 
стайныя прэлюдыі перад бпізкасьцю. 

58. Сэкс з замежнікам бопьш прываб: 
ны 

59. Рэдка што ў маім жыцьці бывае 
мтотнёейшае за сэкс 

60, Мой партнэр цалкам задавальняе 
мае патрэбы ў інтымным жыцьці. 

61. Сэкс ня вельмі значны ў маім 


Каб ня даць падданым аб'яднацца суп- 
раць яго, кіраўніку дзяржавы трэба валодаць. 
мастацтвам сеяць поміж імі варожасьць Гэта 
значыць “ сваечасова падкінуць ім яблык па 
літычнага разладу ці нацкаваць адну на адну 
розныя нацыянальныя альбо сацыяльныя гру. 
пы. Але найперш - сачыць за тым, каб не 
ўзнікалі масавыя саюзы ці супольнасьці, ГІод 
якім бы знакам ні адбывалася гэтае аб'яд- 
наньне - яно зоўжды небясьпечнае, У сваёй 
“Папітыцы” Арыстотэль раіў уладару абавяз- 
кова знайсьці народу нейкі занятак, які б 
захапіў яго цалкам. Менавіта “бітва за ўра 
джай" фармуе сёньня "дэзарганізаваны дз. 
макратыяй” бепарускі народ у згуртаваную, 
кантрапяваную сыстэму з моцнай цэнтрапі- 
заванай уладай. Наступным крокам магла б 
стаць грамадзянская вайна - бо тоды гра 
модзяне мусяць патурбавацца пра сябе і 
сваё існаваньне і амаль ня будуць мець маг. 
чымосьці складоць супраць улады змовы. 

Сёньня ўлада кіроўніка беларускай дзяр- 
жавы адзначана небывалай колькасьцю ро 
зных праектаў, гэтак грандыёзных, як і бес 
сэнсоўных, Здаецца, што сёньня прэзыдзнт 
імкнецца выканаць тое, што ўсімі прызнава 
лася невыканальным і ставілася пад сумнеў. 
Сувязі з грамадзкасьцю пачынаюцца тут з 
прыцягальнай ідзі “еднасьці перад бядой” 
ідэалягічнай пляцформай “маленькага чапа- 
века” і практычным вырашэньнем прабпемаў 
“вяпікай краіны эпохі вялікіх пачынаньняў”. Аб 
салютны давер большасьці грамадзян да 
дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі 
толькі умацоўвае сувязі кіраўніка і нороду. 
Усе як адзін на полі, усе як адзін у дзяржаве, 
усе як адзін у садружнасьці. Мы ня можам 
адмовіць прэзыдэнту ў поўнай асэнсаванасьці 
сваіх дзеяньняў. Гледзячы на апошнія падзеі 
ў Беларусі, прыходзіш да высновы, што пра- 
вінцыя валодае больш цэльным сьветапагля- 
дам, чым адукаваная сталічная інтэпігенцыя 
І невыпадкова, што сёньняшняя выканоўчая 
ўлада бачыць сваю апору ў людзях найменш 
інфармаваных. Вось чому насуперак, здава- 
лася б, здароваму сэнсу менавіта ім нада- 
ецца сёньня столькі ўвагі. Іх публічна віншу- 
юць, публічна даюць узнагароды, публічна 
караюць. Абсалютная адкрытасьць, жывы ды- 
ялёг з Васем, Пецем і Зінай - папулярныя 
прыёмы сыстэмы “руЫіс геіаііопс”, якія выка- 
рыстоўваюцца сёньня бадай кожным паліты- 
кам у сьвеце, Але палітыка поўнай і адкры- 
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жыцьці 

62. Для мяне зусім ня цяжка сказаць 
партнэру (партнэрцы), што мне падабаец- 
ца ці не падабаецца ў ягоным сэксуапь- 
ным жыцьці 

63. Я б хацеў(па), каб мой партнэр 
(партнэрка) быў бопьш дасьведчаны І ста- 
віўся да каханьня як да паўнавартаснага 
мастацтва. 

64, Падчас інтымных адносінаў у мяне 
ўзьнікае жаданьне зрабіць балюча майму 
партнзру (партнэрцы). 

65. Ніхто яшчэ ня змог цапкам зада- 
вопіць мяне ў сэксе. 

66. Я адчуваю сябе меншым знаўцам. 
у гапіне сэксу, чым мой партнэр(-ка), 

67. Думкі пра групавы сэкс выкпіка- 
юць у мяне дзіўныя адчуваньні 

68. Думкі пра “сэксуальнае экспэры 
мэніаваньне” турбуюць мяне, 

69. Я баюся сэксуальных зноснаў 

70. Аголеная фігура супрацьлеглага 
попу мне эстэтычна непрыемная 

71. Мне не падабаецца, калі ў кампа- 
ніі, дзе ёсьць І мужчыны й жанчыны, ужы- 


ваюцца паянкавыя сповы з сэксуапьнай 
афарбоўкай, 

72. Думка пра абмен жанчынамі па 
даецца мне пошіай 


73. Думаю, што мой пол у каханьні 
больш самастойны, чым супрацьлегпы, 

74. Асобныя пюбоўныя дзеяньні пада- 
юцца мне недапушчальнымі 

75. Цалкам на 
турапьна, што ў 
сэксе павінна дамі 
наваць воля муж- 
ЧЫНЫ. 

76. Капі Вас за- 
просяць на пра 
гляд парнаграфіч- 
нага фіпьму, Вы: а) 
згадзіцеся; б) адмо- 
віцеся? 

77. Калі Вам 
прапануюць прачы- 
таць парнаграфіч: 
ны раман, то Вы 
а) возьмеце; б) ад- 
мовіцеся. 

78. Капі Вас за- 
просяць удзельні- 
чаць у оргіі, то Вы: 
а) згадзіцеся, б) ад- 
мовіцеся. 

79. Найбольш 
прыдатная частата 


тай інфармаванась- 
ці грамадзтво ні ў 
воднай дзмакротыч- 
най краіне сьвету ня 
мусіць быць ілюзіяй, 
(:.4й бо тое, што сродкі 

масавай інфарма- 
цыі дэмакратычных сыстэмаў забясьпечваюць 
збалянсаваныя адносіны да розных палітыч- 
ных партыяў і ідэалёгіяў, ёсьць вынікам рын- 
кавай эканомікі: іў такіх краінах сувязь з гра- 
модзкасьцю праз сродкі масавай інфарма- 
цыі абумоўпена, па-першае, патрэбай у зва- 
роце да аўдыторыі з разнастайным папітыч- 
ным спэктрам, па-другое, унутранымі прафэ- 
сійнымі нормамі, а не ўрадавымі постанова- 
мі, Беларускаму кіраўніку нельга спадзявоц- 
ца на тое, што прыйсьці да ўзаемапаразу 
меньня паміж ім, заканатворчымі структура- 
мі І грамадзтвам можна праз публікацыю ў 
СМІ нечытэльных І супярэчлівых загадаў і ўка- 
заў. А ён гэта ведае. 

Праблему ўлады і спосабаў яе ўтрымані 
ня падрабязна вывучаў вядомы сацыяёляг 
Макс Вэбэр. Ён вызначыў тры асноўныя пры- 
ёмы, якія скарыстоўваюць уладары недзма- 
кратычных сыстэмаў. 

Першы - падбор апарату кіраваньня з 
шараговых памагатых. Перавага аддаецца 
мя тым, хто ваподае ведамі І вострым розу 
мам, а выканаўцам, якія не дазваляюць сабе 
лішніх думак 

Другі “ бесьперапыннае пацьверджаньне 
выбітных якасьцяў кіраўніка дзяржавы. Кож 
нае спава, кожнае дзеяньне падданага па. 
вінна падкрэсьпіваць, што кіраўнік ягоны заў 
жды мае праўду. І горо таму, хто дасьць зра 
зумець, што кіраўнік у чымсь памыліўся. У Ста: 
ражытным Кітаі патрабаваньне поўнай згоды 
з усім, што рабіў кітайскі імпэратар, значыла, 
што ўсе павінны сьмяяцца, калі сьмяецца ён, 
а калі ён сумаваў, усе сумавалі за ім І г. д. 

У Інданэзіі, калі кіраўнік купаўся, усе, хто 
апынаўся паблізу, павінны быпі залезьці ў 
ваду І пляскацца - прыдворныя, мінакі, ста- 
рыя і маладыя, бедныя і багатыя. Бо ўсё, што 
б ні рабіў кіраўнік, быпо слушна, і, адпавед: 
на, усе мусілі рабіць тое сомае. У Індыі за 
Вялікіх Маголаў нават склалі прымаўку. “Калі 
імпэратар кажа апоўдні, што зараз ноч, ты 
павінен казаць. “Глядзі, які месяц і зоркі!” 

Чым бопьш аўтарытарны характар мае 
рэжым, тым больш нецярплівы кіраўнік да 
ўсякае думкі, што не супадае зь яго ўлас- 
най. Герадат распавядае, што, калі цар Мі- 
дыі склікаў дародцаў, і яны сьмела выказвалі 
свае думкі, якія супярэчылі перакананьням 
цара, той без сумневу загадваў укрыжаваць 
іх, Так звычайна рабілі ўсе дыктатары. 

Арэоп бязгрэшнасьці, які атачае кіраўні 


нфарматар 


усе павінны залезьці 


ў Ваау 


ма24 


папавых зносінаў: а) зрэдку, б) ! раз на 
месяц; в) 1 раз на тыдзень, г) 2 разы на 
тыдзень; д) ад З да 5 разоў на тыдзень, 
е) 1 раз на дзень, ж) бопей, чым 1 раз на 
дзень. 

Сіла сэксуальнага прыцягненьня. 
Пастаўце сабе 1 бал за кожны станоўчы 
адказ на сьцьверджаньні 8, 12, 22, 24, 
27, 28, ЗО, 36, 39, 49, 41, 42, 43, 44, 48, 
5], 52, 53, 54, 55, 67, 68, а таксама за 
адказы 7ба, 77а, 78а, 79д, е, ж. Пастаўце 
сабе 1 бал за кожны адмоўны адказ на 
сьцьверджаньні 1, 2, 5, 6, 23, 26, 46, 50, 
71, 72. Падлічыце набраныя бапы, Най 
большая колькасьць бапаў - 36. Чым блі. 
жэйшая сума” да 36, тым выразьнейшая 
сіпа сэксуапьнага прыцягненьня, Для муж 
чынаў сярэдні вынік роўны 23, дпя жан: 
чынаў - 16 

Задавальненьне інтымным жыць- 
цём. Пастаўце 1 бап за кожны станоўчы 
адказ на сьцьверджаньні 4, 15, 60, а так 
сама 1 бап за кожны адмоўны адказ на 
сьцьверджаньні 9, й 6, 20, 21, 
29, 32, 65, 66, 69, Падпічыце атрыманыя 
бапы. Чым бліжэйшы вынік да 15 бапаў, 
тым бопей Вы задаволены інтымным жыць- 
цём. Вынік ад 8 бапаў і! менш кажа пра 
Вашу незадавопенасьць інтымным! адно- 
анам! 

Мужчынскасьць - жаноцкасьць. Па 
ааўце 1 бал за кожны станоўчы адказ 
на сьцьверджаньні 7, 8, 10, 17, 19, 22, 
24, 27, 28, 31, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 
48, 49, 51, 53, 54, а таксама 1 бал за 
кожны адмоўны адказ на сьцьверджаньні 
2, З, 12, 13, 25, 29, 33, 35, 38, 45, 47, 
52. Падпічыце атрыманыя бапы. Чым блі- 
жэйшы вынік да 34 бапаў, тым больш у 
Вас выяўлены мужчынскія якасьці. Для муж: 
чынаў з выяўленымі мужчынскімі рысамі 
характару вынік павінен быць у межах 
22-34 бапаў. Дпя жанчынаў з выяўпенымі 
жаноцкім! рысамі характару вынік не па- 
вінен выходзіць за межы 14 балаў 

Схільнасьць да “сэксуальнага экспэ- 
рымэнтаваньня”. Пастаўце 1 бал за кож- 
ны станоўчы адказ на сьцьверджаньні 56, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 73, 75, а таксама 
1 бап за кожны адмоўны адказ на сьцьвер- 
джаньн! 61, 70, 74. Падлічыце атрыманыя 
бапы, Схільнасьць да “сэксуальнай раз: 
настайнасьці” выяўленая, калі ў мужчы- 
наў вынік 7 і болей бапаў, у жанчынаў - 
5 і болей бапаў 


“ Кал Ён купаецца, 








пляскацца 


ка, патрабуе, каб зь яго асобай асацыяа 
ліся толькі перамогі. Усе памылкі і няўдачы 
павінны забывацца, Узьнікае так званая 
ўстаноўка на посьпех. У працэсе раскруткі 
палітычнага лідара гэта прынцыповы момант. 
У сыстэме “руЫііс геіаіопе" ёсьць адно з про- 
віпаў пры прасоўваньні палітычнага канды. 
дота - прэс-рэлізы (сьціспая інфармацыя для 
СМІ, падрыхтаваная зацікаўленым бокам) 
апошняга этапу перадвыбарнай. кампаніі 
павінны казаць толькі пра перамогу канды: 
дата і нагадваць пра пляны і абяцаньні зь 
яганага боку. 

Трэці прыём, які называе М.Вэбэр - гэта 
пэрыядычнае адлучэньне пэўнае колькасьці 
сваіх жа паплечнікаў. Гокія “адпучэньні" на: 
раджаюць у іх рэўнасьць до свайго кіраўні- 
ка, імкненьне не нагнаць ня сябе ягонага 
гневу й няміпосьці. 

У свой час Плятон, згадваючы пра гэты 
прыём утрыманьня ўлоды, пісаў, што такіх 
людзей тыран “зьнішчае но падставе, што 
яны прадаліся ворагу", Няма нічога новага ў 
гэтым сьвеце. 

Шмат быпо ў сьвеце кіраўнікоў, кола са 
праўдных інтарэсаў якіх было вельмі далёкім 
ад іх звыклае дзейнасьці. Рымскі імпэратар 
Камод больш чым ва ўладзе знаходзіў ра 
дасьці но глядыятарской арэне. Іншы рымскі 
імпэратар любіў граць у косьці, новат напі. 
саў кнігу пра гэта. Цэзар шмат гадоў вывучаў 
мастацтва касмэтыкі, Людовік ХУІ быў кара 
лём топькі паводле нараджэньня, але сьлеса. 
рам ад бога. Людовік ХУ выточваў табакеркі. 
Часам такія хобі былі выкліканыя глыбокай 
самотай, неадольным сумам. Якраз праз гэты 
сум одны ўладары сьпіваліся, іншыя, як ра- 
сейскі імпэратар Гавел, не прапускалі нівод- 
нога пажару. Рымскі імпэратар Даміцыян на. 
працягу некалькіх гадоў штодня зачыняўся у 
пакоях адзін, цалкам аддаючыся засяроджа: 
най поўлі мух, якіх ён носаджваў на даўгі ста: 
лёвы стрыжань. Бадай, меновіта такі сум ра: 
зам зь неадступным страхам нараджала ў 
шматпікіх кіраўнікоў жаданьне сысьці ад со 
міх сябе, хаця б на час адчуць сябе кімсьш 
іншым, Відавочна, гэтым жа памкненьнем хоць. 
крыху “пагуляцца ў іншага” тпумачацца 1 не- 
каторыя дзіўныя ўчынкі Мікалая ІІ, якія ставілі 
ў тупік ягоных набліжаных. Вялікі вэрхал ад- 
быўся сярод іх, калі неяк, не сказаўшы нікому 
ні слова, цар пераапрануўся жаўнерам, на- 
чапіў паходны ранец, узяў стрэльбу і накіра 
ваўся куды вочы глядзяць. Гак, ідучы пыльным, 
спаленым сонцам трактам, ён прайшоў ажно 
дзесяць вёрстаў, да таго, як перапалоханай. 
ахове ўдалася яго спыніць. Дзякуй Богу, ця- 
пер ёсьць “мэрсэдэсы”, апе няма нічога нова- 
га ў гэтым сьвеце... 





А. Лапцёнак 


Ф Інтэрнэт-версія: Катипікаі.ога 2010 
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..Дняфармата 


ТАЦЬЦЯНА 
НЯДЗЬВЕЦКАЯ 


Вінны келіх. Горкая сьляза. 

Сонца ў твар і пустата пад бокам 
Бусел не садзіцца на наш лах, 

зь дзікім крыкам носяцца вароны, 
Зарасло травою асакой 

Цуда -- возера лясное наша, 

дзе ў ночку зорны карагод 

нас з табой злучыў у адно, няйначай, 
Усьміхаўся месяц, Пах сасны 

Дыван з кнетак. Срэбныя усплёскі 
Вусны цёплыя шукаюць... Абдымі... 
Хмельны поцяг, твае рукі. Божа... 
Што ияпер? Пра гэта лепш ма: 
Брудны горад. Дождж. Надлор'е адзіноты. 
Азірнуўся. Кіну ўсё, Бяжы! Позна, 

Шлях лалей ідзе, Турботы. 

21.07.96 











Без асалолы п'ю заморскае віно, 
Бо яно - не тваё, бо кіслае яно. 


Зоры і хмары, 

дакладней, туман 

лёг на дарогу маю, 

Рачграбу, прабягу, набраўшы. 
паветра ў рот. 

Змагла! У стомленым шчасьці 
прысяду на камені, прыдарожны. 
Шчасьце -- надыхашія подыхам лугоў, 
гы яго ўжо ведаеш загадзя, 

ён - зь дзяцінстна 

10.07.96 


ВІКТАР 
ЖЫБУЛЬ 








СУСТРЭЧА З ШАФЁРАМ 
Ехала ўздоўж магазінаў, 
выпускаючы дым, 

інвалідная машына 

з кіраваньнем зубнымм. 

Вось машына дык машына 

з кіраваньнем зубным" 

У той момант з магазіна 
выйшаў грузчык Яўхім 

Тут прытармазілі шыны, 

і падумаў Яўхім: 

“Хто ж шафёр у той машыны 
з кіраваньнем зубным?” 
Расчыніліся тут дзьверы. 
З жахам грузчык глядзіці 
там шкілет гнілы ды шэры, 
крываногі сядзіць. 

Кажа труп: 

-- Заўжды зубамі 

я кручу круг руля, 

бо калі вазьму рукамі, 

то рассыплюся я!.. 

Тут Яўхім пусьціўся бегчы, 
зачапіўся, упаў. 

Шкілет крыкнуў: “Да сустрэчы 
косткамі памахаў. 

Вось і замігцелі шыны, 
пускаючы дым, 

пакашлася машына 

з кіраваньнем зубным. 

1992 г. 


Н.КАПА 


ч. 























Вясковы двор. Сялянскія збуловы: 
Калодзеж, хату, два хлявы і дровы, 
Пакладзеныя ў доўгі рад, нібыта словы 
Благога перша з сэнсам адмысловым, 





Пакрыў, які ўжо раз, прынёс зямлі навіны, 


Азпобіўшы вакольныя п: 

Нібыта пух ал зграі лебял: 

Прыгожы белы сьнег, прыгожы і нявінны 

Сыіег выпаў тэты год ня позна і ня рана 

Усё павокал бы анёламі прыбрана 

На баль таемны лля гасьцей абраных, 

Як кнігай вечнай калісь абяцана, 

Так. Вернуты спакой зямлі. Ал сьцюжы 

Яна закрыта. Ямы, рытвіны і лужын 

залечаны. Якім жа дужым 

Ты аказаўся б, белы сьнег, каб апаліў і 
душы. 


М.МАЛІНОЎСКІ 















І прыйшла сяброўка да мяне, 
І сказала: 

“Усё добра, 

Я кахаю аднаго цябе, 
Астатнія ж -- лухта..." 
Сумна зрабілася 

Мне тады, 

Не, падумаў я, ніколі, - 
Каб магла 

Ад крыўдных слоў 
Па-сабачы завыць душа! 


АЛЯКСАНДАР 
ХАМІТАЎУ 


ч“ 








Вопраткі старай сырыя лахмоцьці 
Выпалі зь ліфту, як глыбы кавалак, 
Т пахіснуўся ў соннай маркоце 
Хлопец, жуючы каробку запалак, 
Вы не падумайце, ён не шалёны, 
Не звар'яцелы, не звар'яцеў. 
Проста, здаецца, тыдзень ўжо цэлы 
Хлопец амаль што нічога ня сў. 
Цэлых паўгода бацьку ня плоцяць, 
Дома няма ні яды, ні піцьця! 
Людзі, глядзіце, стаіць перад вамі - 
Новай улады дзіця! 

10 10.95. 

МАРА (3 ГУМАРАМ) 

Нехта жадае новы дом, 

Нехта новы бот, 

Нехта дужым мусіць стаць, 

Я ж жапаю -- гранатамёт. 

Я б пастроіў іх ля сьценкі, 

Усіх тых, хто нас давёў 

Да маркоты, да бядноты, 

Да бярозавых грабоў. 

Я б не пытаў у іх дарэмна, 

Дзе, што і як, нашто, кі 
Я стрэльнуў бы з гранатамёту - 
Крыві б ручаі пацяклі. 

Я стрэльнуў бы, і не заплакаў, 
Хоць я і лобры чалавек, 

Хай гінуць тыя камуністы, 
Што замаралі ўсім нам век, 
Тады ў спакоі існуючы 

Можа б і лепей зажылі, 

Калі ж албулзецца ўсё гэта? 











(Пераклад верша Паўла Васільева “Крыўда”) А можа булзе? Дык калі? 


Я -- спачатку -- да сяброўкі прыйшоў 
1 сказаў ёй: 

“Усё як мае быць, 

Я кахаю толькі адну цябе, 

Астатняе ўсё -- лухта". 

Адказала сяброўка 

“Не, 

Я кахаю адразу двух, і трох, 

І иябе магу пакахаць, 

Калі хочаш чацьвертым быць”. 

Я адказаў тады 

“Добра, 

Я дарую табе ўсіх трох, 

І яшчэ пятнаццаць ларую, 

Калі першым мяне ты возьмеш”. 
Засьмяялася сяброўка 

“Не, 

Надта прагныя твае вочы, 

Навучыся спачатку, сябра, 

Па-сабачы за мной хадзіць” 

Я адказаў ёй: 

“Дабра, 

Я згодны сабакам быць, 

Але дазволь, сяброўка, тады 
Па-сабачы цябе любіці 
Адпярнулася сяброўка: 
“Не, 

Надта ты пасьпешны, сябра, 
Ты спачатку вый на поўню, 
Каб было прыемна мне!“ 

-- “Пераборлівіца, -- добра!" 
Я пайшоў ад яс ў сьлязах, 

І кахаў 

Дзявок лвух, і трох. 

А потым пятнаццаць яшчэ. 








ШАРАМЕЦЕВА 
ТАННА 


н. 


Мая краіна ня райскі сал. 
Маёй краінай кіруе кат, 

Прымус наўкола і чэсьць далоў, 
Вучыся долу трымаць галоў. 

Слабыя енчаць. Ня ўзьняць вачэй, 
Руды струменьчык паўз брук цячэ. 

Бо хто шчыруе на свой народ, 

таго прасуе каваны бот. 

Адных за краты, другіх у бруд 
Жаўнеры ката пануюць ТУТ, 

Жаўнеры топчуць бацькоўскі край, 

А ты, мой хлопча, глядзі-зважай. 
Жаўнеры крочаць. Жаўнеры спрэс. 

За полем, хлопча, дарога ў лес. 

Чужыя вочы ў прыцэл глядзяць. 

Ты вось што, хлопча: вучысь страляць. 














КУЛІК М.І. 


НЯШЧАСНАМУ ЧАЛАВЕКУ 
Рабом радзіўся ты калісьці 

і гімн свабодзе не сьпяваў, 
Цураўся матчынай калыскі, 
Няшчасны невук, ты прайграў! 
Пакінуў дом, пакінуў жонку, 
Ня маеш мовы ты сваёй. 
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“а грамафон 





Ня маеш роднае старонкі, 
Між нас чужы, у зграі свой. 
Ўсё роўна праўды не схаваеш, 
Бо гонар маем і імя, 

Духоўны бомж, а ты што маеш, 
Свайго імпэту акрамя. 
Падняў руку на вэтэрана, 
Што даў жыцьцё табе, вар'ят. 
Хто сьцерпіць гэткага тырана, 
Што слову боскаму ня рад? 
Цябе ўжо лома не чакаюць, 

і хоць суда час не настаў, 
Анёлы ці наўрад спаткаюць. 
Сыдзі з дарогі -- ты прайграў! 


АЛЯКСЕЙ 
ШЫДЛОЎСКІ 


НА ВОЛЮ 
На волю, народ мой, на волю! 
Хадзем на змаганьня ларогу! 
Над лютасьцю і над бяздушшам 
Злабудзем хутчэй перамогу! 
Скінем сталёвыя путы, 

Зломім карнікаў краты, 
Наперад, народ мой разуты, 
Наперад, народ мой расьпяты! 
Вымецем з нашай краіны 
Напыі зпраднікаў -- быдла. 
Жыц» у дрыгве да калена 

Ужо беларусам абрыдла! 

Хочаш жыць польна, заможна, 
У дэмакратычнай краіне, 

Веру! Народ Беларускі 
Зьверскую хунту адрыне! 
27.04.96, 


З.К. 


Пагукай мяне, ты згубіўся 
Чуеш, як шуміць Горад 
Азірніся бачыш у голас 
Нечакана усклізь зьліўся 
Дождж заснуў, забудоў поле 
Маляваны контур хлеба 

Лес выразаў, вецыіе выйсыія 
Залінована рэйка ў неба 
Наша доля тут, плачаш 
Зашукаў цень целам 

Наша поля шэпт лісьця. 
Наша зерне сьвет цэпам 
Пагукай мяне, калі хочаш 
Зачыняе вокны Лета 

У засохлай трапе холад 
Зачакаўся хмяльной пагодай. 


ВІКТАР 
ЛІЦЬВІН 








БЕЛАРУСКІЯ СЛОВЫ 
Як з скалкі промні 
Пырснуць іскрамі, 

Як зарыпіць мыліца 
Па сьцеле чыстым. 


Так пад густ і сподум, 

На нячэру і сьняданьне, 
“Слоўца знойдзецца годнае, 
Беларускае, роднае. 


Слоўцы празрыстыя, 

Як вада крынічная, 

Ад іх сківіцы зводзіць, 
Як у скляпеньні зь лёдам. 








Як птушак гра на волі, 
Вабіць Божае стварэньне, 
Не шчаўрэць жа вам нікалі! 
Не счарнець у навакольлі! 
20.04. 96 г. 








Беларускі травень, 
Завіхнуўся вятрыска 
Вясеньняй сьвежасьцю, 
Пахіснулася лісьце 
Залаволенай елнасьцю, 
Засыпявалі травіначкі, 
Зялёныя галіначкі 
Зеленя мілуецца, 

Зь небам цалуецца, 
Вясеньні настрой 
Песьняй прасьпявасш, 
Сіняй цеплынёю, 
Блакітнаю журбою. 
Сланечніка братоў, 
Жаўткі пзьмухаўцоў, 
Сонейка промні 
Рассыпалі ў полі 

02.05. 96 г. 


СЯРГЕЙ 
ПРЫЛУЦКІ 


пах 


О, Белая Русь, краіна дзівосных людзёй, 

Тадэвуша, Костуся неспакойны подых. 

Заўсёды загнаная ў пекла падзей 

нарэпце ты алрадзілася ў нясьцерпна цяжкіх 
муках, 

У бясконцым тваім гушчары, 

на зялёных лугавых прасторах 

бачна сьнятасьць зялёнае травы, 

непарушнасьць і спакой крыштальных 
азёраў. 





Старажытны чуцен гоман 
у супяшальным шэпце дрэў. 
Ш-ш-жыць" -- лістота стогне 
родны зачароўваючы сы1еў. 
Бусьліны клёкаг, пацьвярджэньне міру, 
даносіцца з убогіх вёсак 
і зьнікае ў бясконцай вышыні. 
Зькікае клёкат і зьнікаюць шчасьця крылы. 
Назамен -- глухія ўлары пошак 
аб жалобную цішыню зямлі 








ч. 

Цямнее гарызонт астылы 

Мігаючы сьвятлом халодным зорных 
ліхтароў, 

Зьнікаючы за хмарамі, па небасхіле 

Плыве ў сярэбраным адзеньні ветах зноў і 
зноў 

Начныя цуды -- колькі прыгажосьці: 

Чароўная рачная рабізна. 

Бясконцыя нябёсы, у поле йдзеш, бы ў 

госьці. 

Сама кліча душа далей ад сна. 

Духмяны пах панстра чыстага ўначы 

Дэзынфэцыруе ад клопатаў зямных, 

Прыглушаны на слых прысмны дрэваў шэпт, 

І сэрца просіцца: “Яшчэ, яшчэ, яшчэ..." 


ПАРТЫЯ ЛЕНІНА 

Пасланьнікі пекла зьявілісь раптоўна 

У суправаджэньні крывавых забойстваў. 
Зьмярцьвелыя лушы -- наступства тэрору. 
Наш абавязак -- знайсьці эліксір. 


СЯРГЕЙ 
ПАТАРАНСКІ 


ТРЫЗЬНЕНЬНІ ГАМЛЕТА 

ц 

Дзе краіна? 

Дзе народ? 

Вы -- народ” 

Вы -- шэры скот, 

падобны ла сьвіней, 

што гадзяць, жруць, і сьпяць. 

Скажыце, колькі можна спаць? 

Скажыце, у вас ёсьць сумленьне 

акаць, 

алі рабуе вас 

якаясь вош, 

якаясь блядзь 

нікчэмная 

зь яхіднаю ухмылкай 

Скажыце, вы народ? 

Вы -- быд 

Краіна мудакоў. 

Краіна сьмерці, 

лазе дзеці дохнуць ад інфэкцый, 

дзе гразь, і для паэтаў месі 
няма 

















Шш 

Вам добра спаць пал цёплаю пярынай, 
і думаеце вы, што сон і дом ваш вечны, 
нішто не патурбуе іх 

Самапалма!! 

Няшчасныя, падманутыя людзі -- 

вас абкрадуць, 

1 дом ваш спаляць, 

а вас прынізяць, 

рабамі зробяць, 

а хто памысьліць рот алкрыць, 

той кулю атрымае ў лоб. 

Аднак і пальцам левае нагі 

ніхто не пашавеліш 

Дзе танкі, зброя і гарматы? 

Дзе гонар ваш, Як саплякі, 

лятасце ў ілюзіях і марах, 

калі патрэбны справы. Ён, 

хто абвясьціў сябе паром Сусьвету, 

на плечы вашы ўстаў, 

а заўтра на касьцях 
наролу ўстане, Ён 

ужо ідзе паліць ваш дом. 
І сотні, тысячы такіх, як 
прыйдуць за ім. 

і сьмерць вам прынясуці. 

Шш 

Ніхто нічога не жалас. 

Нашто жадаць. 

Навошта раздражняць 

уладаў усябачны позірк. 

Навошта людзям сэрцы турбаваць. 
Лягчэй -- калі ніхто нішто ня знае, 
акром кармушкі, дзе жратва зь пітвом, 
У абыякавасьці сытай пражываюць. 
яны сваё жыцьцё. 

Абкралі іх, 

яны рукой махнулі, 

абы іх толькі пальцам нс чалалі, - 
“бо наша хата з краю“. 

Тут талент, розум непатрэбны. 

Яны ствараюць лішнія праблемы. 
Лягчэй ня думаць і ня знаць нічога 

і як вярблюд на лепшага пляваць, 

1 гэта ёсьць народ? 

Такім яго любіць? 














СЫ 


Фантомы, зьверы -- а ня людзі. 
Насельніцтва няведама якой краіны, 
якое ні пра што ня думае, 

нават пра сябе, 

Любіць, За што? 

Найлепшых у сьмецьце ўтопчуць, 

і па іх касьцях 

вясёлым, заліхвацкім пройдуць маршам. 








на- мярцьняк. 
нішто, 

ато можа ён? 

Што? 

Нічога. 


Акрамя есьці, гадзіць і трахацца, 
Дзярмо -- а не нацыя. 

Як жыць? 

Як гэтае балота раз 
А можа і ня трэба, 
Хай гінс ўсё. 

Гакі народ -- сам заслужыў свой лёс. 

Ма 

Абураны свабодай раб, 

заўсёды наракае на таго, 

хто даў яе, 

як неразумнае дзіця, 

якое нартасьць 

успрымае за забаву. 

Для дурняў -- свабода не каштоўнасьць, 
яе, як дробную манэту, 

яны гатовыя яшчэ 

на большую драбніцу разьмяняці. 
Пралажныя, нікчэмныя стварэньні, 
свабода нам патрэбна? 

Ланцугі і плётка -- 

ваша асалол 

Але не абурайцсся тады, 

халі вам пусьцяць кроў, 

пятлю накінуць 

ў труп ваш на зьяданьне гйілам кінуць. 
Хх 

Краіна зьнікла. 

Расплыліся ме 
Народ прапаў. 
Ілюзія -- народ. 

Пустая даль, 

За ёй цяпер нічога 

ні весі, ні двара, 

мі гораду, ні луж. 

Адзіны вецер. 

шнарыць, як жабрак, 
шукаючы падачкі 

ал прахожых. 

Што лумаць? 

Г як жыць? 

Маўчыць панстра. 

І маўчыць прастора. 

Дзе маё царства? 

Дзе граніц слупы, 

карона. Тут адная сьмерць 
з чумой - законны. 


ушыць? 




















НАЧНАЯ ПРАГУЛКА 
Памяці Авяр Янава 
1 
Я выйшаў на пустую маставую, 
Халодны вецер ахінуў мой твар. 
Дамы драмалі. Ліхтары лрыжалі. 
І сьнег аранжавы пал ботамі скрыпеў. 
Куды я йшоў? Ня ведаю. Быць можа 
шукала нечага мая лупа. 
А сам я не хацеў і не жадаў нічога. 
Я проста брыў і нешта ўспамінаў. 
2 
У гэту ноч памёр мой лруг. 
Ніхто ня знаў пра тое, нават я. 
Г ноч, і злая цішыня 
ў мяведаньні хавала нас абоднух. 
Я брыў, і тахт маіх падэшваў 
незразумелым напаўняўся неспакоем, 
1 вуліц незнаёмая пятля 
вяла мяне няведама кулы. 
3 
Вось яго лом. 
Вачніцы чорных вокнаў 
маўчаць, чакаюць -- 
хто адкрые тайну 
і жудасьць неспакойнага жыцыія, 
і сьмерць гаспадара сустрэне першы. 
я гру каля яго пад'езду, 
падумаю - зайсьці ці не зайсьці, 
Не, не пайду, 
навошта турбавац 
час позьні, 
ла таго ж ла чорта 
расколваецца сёньня галава 
Я пабрыду далей і ла сябе вярнуся, 
4 
На раніцу па ралыё сказалі, 
што болыш няма яго на гэным сьвеце, 
Я не паверу для пачатку, пастаю 
каля вакна, там за вакном рабіну 
драсуюць ашалелыя вятры. 
Пасьля налью сабе і памяну. Сьнег шэры 
хай будзе суразмоўцам для мяне. 
Са сьнегам застануся я навекі. 
Памрэ вясною ён, я буду помніць. Адзін, 
зусім адзін застаўся я на гэтым сьпепе 


АНДРЭЙ 
ХРАПАВІЦКІ 


ПАДАРОЖЖА 

тэнымі, у далечыні ля мора 

днямі, калі йшлі дажджы 

мы зьбіралі пэрліны 

хаб кінуць іх зноў у ваду 

мы хадзілі па багемных кварталах 

дзе мастакі гандлявалі карцінамі 

і граў каліфарнійскі БисКег 

песьню для цябе 

мы пілі каву 

і кухар Эл заўсёпы ралы быў нас бачыць 
ён вітаўся НІ, удас! 

і прыносіў нам свае леншыя хот-догі 

і ўсьміхаючыся (ён усьміхаўся заўжды) 
казаў Ліч Гог усм! 

а па пятніцах 

паэт-пясьняр Ю) КНіта 

чытаў сваю інтэрпрэтацыю Шэксьпіра 
на сябрыне 

ў твайго кузэна 

а СП-ріаует сьпяваў салодкім голасам 
Трап бод, і1'5 ЕгіЧау 

і мы так доўга лічылі зары 

на амэрыканскім исбе 

а пазаўтра летакі несьлі нас 

на розныя кантынэнты 

нашага віртуальнага сьвету 





























Я выключыў кампутар, 
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аг. адпачынак 





я прадукты 


«Француская асацыяцыя спажыўцоў правяла тэставаньне ўпакаваных рыбапрадуктаў - рыбных 
лалачак у паніроўцы і замарожанага філе траскі. У задачу экспэртоў уваходзіла вызначэньне 
сьвежасьці і якасьці названых прадуктаў некалькіх гатункаў. 


Працэнтнае зьмесьціва рыбы 
Рыба заўсёды карысталася справядлівай рэпутацыяй прыемнага дыетычнага прадукту, бо яна 
мае вялікую колькасьць бялкоў высокай якасьці. Да гэтай катэгорыі належаць і рыбныя палачкі. 
Насамрэч некаторыя зь іх маюць столькі ж паніравальных сухароў (іх значна меней раяць у 
дыетычным харчаваньні), колькі і рыбы. 
Напрыклад, працэнтнае зьмесьціва рыбы ў рыбных палачках фірмаў “ез Оасрріпе” і "ЗегміРгаіз” 
ніжэйшае за вОЎь, у іншых фірмаў яно не дасягае 7075. Куплю паніроўкі за кошт рыбы наўрадці 


можна лічыць выгаднай... 
Калярыйнасьць 


Розьніца паміж прадуктамі вызначаецца колькасьцю тлушчавых рэчываў. 
У трох прадуктах “Саріаіп Ідіо”, “Раскіізй” і “Респе Осеап” у паніроўцы ёсьць вялікая колькасьць 
алею. Пасьля смажаньня ў печы ці духоўцы гэтыя палачкі становяцца вельмі тлустымі: палова іхных 


калёрыяў забясьпечана тлушчам. 


Такім чынам, гэтыя прадукты вельмі разбалянсаваныя ў дыетычным пляне, Тэарэтычна яны пры- 
значаныя для дзіцячага харчаваньня, а практычна зусім да яго не падыходзяць. Значна больш 


карысная сьвежая рыба - 


РЫБНЫЯ ПАЛАЧКІ Ў ПАНІРОЎЦЫ 









У ПАПЯРЭДНІХ НУМАРАХ (ІЧо].-- 23; 

Кошты на менскіх рынках: Камароўка 
(нФ. Маі, 7, 10, 21); Вэчавы рынак "Дынамо”. 
ІНФ, Ме2, 8]; Аўтарынах (Ф. МеЗ, 12; Кош- 
ты на кампакт-дыскі (ІНФ. І4о4]; Кошты но ква- 
тэры ў Менску, Кошты на офісы (ІНФ. Мо5, 
17); Кошты не: будаўнічыя матэрыялы (ІНФ. 
Маб); Кошти на кампутары, Менск (ІНФ, Мед); 
Кошты на філязофска-гуманітарную літарату- 
ру (НФ. Ме18). 

Транспарт: Расклод руху пасажырскіх цягнікоў 
адстанцыі Манас Пасажырок ІНФ. Мо], 15), Рос- 
клад руху прыгародных цягнікоў ад станцыі 
МенасПасажырскі (НФ. Ме2, 12), Расклад руху 
аўтобусаў ад а/с Менск-Цэнтральны і Менок- 
Усходні (ІНФ, МюЗ, 16, 17]; Расклад рэйсаў по» 
сажырскіх самалётоў І ўсё пра аўтазопраўныя 
станцыі ІНФ. Моб). 

Адукацыя: Замежнае навучоньне ў 1996 го- 
дзе (ІНФ. Мо1]; Платнае навучаньне ў Менс- 
ку. Камэрцыйныя ВНУ (ІНФ, Мо2); Дзяржаўныя 
ВНУ. Платнае навучаньне (НФ, МоЗ-4), ВНУ. 
Акадэміі ІНФ. Ма8-10). 

Біржа працы: Аколіз стану рынку працы па- 
водле зьвестак Менскага гарадзкога цэнтру за-. 
нятасьці носельніцтва (ІФ, Моі- 9), Новыя ва- 
хонсі й працоўныя месцы па Беларусі (ІНФ. 
Ма].23). 

Адпачынак: Вучымся гуляць у прэфэранс (ІНФ, 
Ме 1-15); Вучымся гуляць убільярд (ІНФ, Ме 16- 
23]; Тэсты, шахматныя і інтэлектуальныя задачы 
іне. гкі-23) 

Спажывец: Тэлефонныя коды гарадоў Бела- 
рус, краінаў блізкага і далёкага замежжа (ІНФ. 
Мод) Твае правы, пасажыр (ІНФ, ІМа9, Як куп- 
ляць і прадавоць кватэру, Што азначае слэцы- 





...-..... Інфарматар 


яльнае маркавоньне (ІНФ, Мо]; Месяцовы па- 
сяўны каляндар (ІНФ. 4], Як вызначыць якасьць. 
мясных і рыбных прадуктаў (ІНФ, Маб); Пра но- 
выя даляры. Праўда про цыгарэты. Штрыхавы 
код - як яго росшыфроваць (ІНФ, Іоб); Як вы- 
біроць абутак ІНФ. 1497); Міхнародноя сыстэ- 
ма гатэляў (!НФ. ІМо] 0), Коб вырасла рэпо вялі 
кая. ДІНФ. Ме!1); Як набыць аўтамабіль у Ня- 
меччыне (ІНФ. Мо18 Заканчэньне, Вучымся эка” 
номна кіраваць аўтамабілем (ІНФ. Мо 12, 15, 
17); Зрабі сам (ІНФ. Ме 18), Соньнік (ІНФ. Ме 
15, 17, 18 Заканчэньне), Спажывецкі тэст -- 
прасы (ІНФ, ІМе 20]; Спожывецкі тэст -- тэлеві- 
зары (ІНФ. Мо 21); Кошты но аўто ў Пальшчы 
ўне, Ме 21, 22 Гумкі[іНФ. Мо 23); “Тіпуе Зло- 
ге”: Як позьбегнуць непрыемнасьцяў (ІНФ. Мо 
23). Інвэстыцыйныя фонды: некалькі парадаў 
дробнаму ўкладальніку (ІНФ. Ме 23), Пырскі 
шампанскаго (ІНФ, ІМо 23), 

Інструктар: Друкарня ў кожнай кватэры; За 
родную школу, Зьбіраемся ў падарожжа (ІНФ. 
Ме 19. 

Здароўе: Перш чым зьвяртацца да лекара. Як 
кінуць паліць (ІНФ. ІМо4); Прыродныя атруты 
(ІНФ. Ме 10; Атлетычныя клюбы, шэйпінг, азро- 
біка, тэнісныя корты (ІНФ. ІМо18); Комплексная. 
ацэнка забруджаньня асяроў Менаку і во- 
бласьці (ІНФ. Ме 19], Іэст. асьпірын (ІНФ, Ме 
22); Небясьпечныя лекіІНФ. Ме 22; Пра шко- 
ду пасіўнага паленьня (ІФ, Ме 22); Без дыеты 
не абысьціся (ІНФ. Мо 23), Перш чым купіць 
цацку, панюхайце! (ІНФ. Мо 23], 

Гаспадарка: Гоз у нашых доме. Як чытаць цэт- 
лікі на вопратцы іне Моб]; ЖЭС. Рамонт жыт» 
ла, Пункты прыёму замоваў на будаўніча-ра- 
монтныя працы (ІНФ, Моб), Як мыць і чысьціць 
посуд. Калі заліло кватэру... (ІНФ. Мов), Як по- 
будаваць садовы дамок. Дом і дзялянка (ІНФ. 
Маб. 

Грамафон: Старонка вершовонага родка 
















Марка Назва Зьмесьціва Калярыйнасьць (нФ. Маё 8, 11.17, 1929; 
рыбы, 96 Харчаваньне: Якую гарбату мы п'ем. Пра чос 

Рпбуз Сайда ў паніроўцы 672 з нык НФ, ІЧаЛ], Бары, рэстароцыі, ковярні Мен 
Саріаіп Івіо Палачкі хеку 693 Ыы аку (НФ. Маі5), ае 
Раскіівы Палачкі 693 “ Спорт Вынікі спаборніцтваў інш ІНФ, Іча7, 9, 19. 

Я н сее Бібліятэка: Новыя паступленьні ў кнігарні. Рэ- 
Мэпегроу Хек у паніроўцы 678 цэнзі (Не. Ме9, 10, 11, 15, 16, 18-23). 
івадет Ргісе Палачкі хеку 620 зё За мяжою: Хто такія ньюёрцы; Пістовоньне з 
ЗегміЕгаіз Палачкі ў паніроўцы 588 “а навучальнымі. ўстановамі ЗША [ІНнФ, Ме17). 
Сарісіп 5еа Палачкі паніраванай рыбы 616 ый араў сьвет: Індзейцы у Белорус (ІНФ. 
Ресёе Осеап Трасковыя палачкі 611 е А С Ановё раваў а Мынаро 
Сгапа бе! Філе траскі, палачкі 673 зе ноя Амністыя (ІНФ. Мо] 7). 
(ез Васрвіаз Палачкі зь белай рыбы 59,6 зё ЧЫТАЙЦЕ Ў НАСТУПНЫХ НУМАРАХ: 
шве -- добра же -- сярэдне Рынак: Новыя кошты на розныя тавары 


ж -- пасрэдна 





нія 





ан 


лья 


Рд.. 
ЗАНЯТАК 8 
«Працяг. Пачатак у М 16) 









Капі на стале кампазыцыя шароў 
такая, што пры адыгрышу “зварот- 
ным” немагчыма прывесьці бітак на- 
зад, карыстаюцца іншым відам дуп- 
лету, які называецца “зваротны 
шруб”, Пры гэтым, калі ўдар вы- 
конваецца з. правага ад гульца боку 
стала, то бітку даецца крутое пра- 
вае “эфэ". У выніку “свой”, дакра- 
нуўшыся да шара-мішэні, дасьць ры- 
кашэг і, стукнуўшыся ў кароткі борт, 
дзякуючы кручэньню супраць гадзінь- 
нікавай стрэлкі, сыдзе ў зваротны 
бок і вернецца “дадому” (мал. 20). 
Калі ўдар выконваецца зь левага ад 
гульца боку стала, то бітак б'ецца 


ШАХМАТЫ 





1а. Белыя пачынаюць І. 
перамагаюць. 





2п. хад чорных. Знайсьці шлях 
да перамогі, 





перамагаюць, 


Адказы ў наступным нумары 
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ап. Ход белых, Адшукаць шлях 
да перамогі, 





крутым левым бакавым ударам. Га- 
лоўная вартасьць гэтых удараў у до- 
брым адыгрышы, 

Дуплеты ад двух (грыплет) і трох 
(труабан) бортаў таксама гуляюцца 
збольшага для надзейнага адыгры- 





АДКАЗЫ НА 
ПАПЯРЭДНІЯ ЗАДАНЬНІ 


Шахматы 
Тлумачэньні 
Король -- Кр. 


Вежа (Тура/ -- В. 





Конь - 


Гатман (Фзрзы -- Г; 





Вышнік (Слон! - Ві 


К. 
Іп. Могуць Т... Краб! 2. КЗ. 2... Вже?! 
З. Крі4 Вжед 4, Вя з пагрозай пора- 
воду вежы на (5, 4... Вясг! Кепска ... 
Кр':165, Вяс5 Вков б, Вжі5" Кре? 7. 
Вжоб: Вжа? 8. Вж : е8 Кр :е8 9. Креб. 
Кре? Ю.Кріб:-. Вкбб Вжед6. (7. Спро- 


04. 









нага прыцэльнага шара ў лузу гу- 
лец атрымлівае маральнае задаваль- 
неньне (мал. 21, 22). 

Удар ад чатырох бортаў (катр- 
бан) ужываецца параўнальна рэдка, 
дый тое толькі на більярдных ста- 
лах, дзе борты маюць вельмі мяк- 





кую гуму (мап. 23). 

Хаця дуплеты адносяць звычайна 
да складаных удараў, яны тэхнічна 
лёгка выконваюцца пры ўмове, што 
ў спартоўца добрае вока і ён мае 
магчымасьць пэрыядычна гуляць у 
більярд 


; ЗАБАЎКІ 
Задача 1 


Устаўце фігуру, якой нестае 


пада 
ўш". 


ба прарвацца ніжніку 6 .., Кр: 716, 


(6 15. Кр: 46 Коб8». 
.Юр.Мбг 6. 





зыцы, 
З.КаП (я, Кофб 


6. ЛІ? з Кру! Код! 7. Кра, 


8. 06: Кре? 8. Вяс!” 


Вхжабі! (бяз 
5, 9? Вхів: няма абароны, 


Забаўкі 
1. 62. 55 3. 88 


Коіб Кре7 8. Вжд74 Кре8 9. Кріб Вхе1 
Ю. Вхф5 Вяс! 11, Вядб хі; 12. Креб 
Вхеі: 13. Крі5 Вжбі 14. Кроб Вж 


2п. 1. ВжеВі, пагражаючы 2 Вжлёх, 1 


Эл. Могуць І ... Вжаё! 2. д5 Крі5 З. 
Вжа? Вяаб 4, дб Вжаб 5. Вкад Вжй6-, 
белыя ня могуць узмацніць сваю па- 


аа. 1. Вхі71! Адыгрываючы важны тэм 

1... КраЗ.Кая 1... КргЗ, тод. Вжў? Кра. 

5.Копб:-. 2. Крет 4. 

З. Креб (але на З. Коб? Крі4! 4, Кооб “ 

Кроз-) З. Каро. ы 5.Крн«? 
1 


Бп. Перамога. 1. КодЗ Вжф5 (пагража- 
ла 2. Бр 2; пбі Краб З. Крім!! Вжад 4, 
Кадё Вжаб 5. Вксд фд б. 15“ Вж : 15 7. 
Вжсб“ Коб? 8. Вжс?!: Кра8 9. Вха?!- 
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Задача 2 


Устаўце фігуру, якой нестае 


Задача З ; 
Падстаўце літару, якой нестае 
х мэз д ? 


Адказы ў наступным нумары 





Удары ў шары, якія адбіваюцца 
шарамі. Падчас гульні, асабліва калі 
на стале яшчэ шмат незгуляных 
шароў, досыць часта ёсьць магчы- 
масьць накіраваць “свой” ці “чужы” 
шар у лузу такім чынам, каб ён 
дарогай адбіўся ад іншых шароў. 
Такі ўдар мае назоў карамболь. На 





ныя варыянты карамбольных уда- 
раў. Наагул жа такіх удараў можа 
быць бясконцае мноства. Ёсьць на- 
ват некалькі гульняў, якія праду- 
гледжваюць кладку шароў у лузы 
толькі карамбольнымі ўдарамі. 
Кожны шар, згуляны карамболем, 
звычайна прыгожы, а эфэктыўнасьць 
ягоная нашмат залежыць ад умень- 
ня гульца валодаць “сваім” шарам 
Удар "шарам". Капі два шары, 
знаходзячыся на адной лініі з цэн- 
трам кутняй Ці сярэдняй лузы, ста- 
яць устыч, то гуляльны шар кла- 
дзецца лёгка ўдарам "шарам" 
(мал. 27). 


Калі ж два шары, знаходзячыся 
на адной пні! з лузай прыёму, ад: 


дапеныя адзін ад аднаго, то гу- 
ляць "шарам" у гэтым разе цяжэй 


Найбольш цяжка гэты ўдар выка- 
наць, капі два белыя шары не зна- 
ходзяцца ў створы зь сярэдзінай 
лузы. Тут патрабуецца ўжо “рэзка” 
праз шар (мал. 29). 





Удар "наразрэз” выконваецца, калі 
два шары стаяць так блізка, што 
“свой” адначасова б'е ў абодва. 
Пры гэтым адзін з двух гуляльных 
шароў можа быць згуляны ў лузу 
(мал, 30). 





Рыхтуючыся да такога ўдару, трэ- 
ба старанна разьлічыць, каб бітак 
ня ўдарыўся сьпярша ў суседні шар, 
бо той сапсуе ўдар, з-за чаго “свой” 
атрымае незаппянаваны кірунак і 
ўдар не прынясе посьпеху. 

Асаблівыя ўдары 

Існуе некалькі асаблівых, пераваж 
на складаных удараў, якія сустрака- 
юцца параўнальна рэдка. Аднак 
уменьне выканаць складаны ўдар ня 
толькі дазваляе спартоўцу весьці так 
тычна асэнсаваную гульню, апе і з 
посьпехам згульваць шары ў лузы 
пры, здавалася б, немагчымай дпя 
гэтага пазыцы: і, такім чынам, дз- 
манстраваць шматграннасьць 
роўнасьць більярднай гупыі 


і ча- 


Асаблівыя ўдары - гэта “дугавік", 
"пераскок", “пісталет” (“гычок 
“абрыколь”", “контартуш", ” мас 

Працяг у наступным нумары 
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аля поўначы 23 жніўня 1939 
К быў падпісаны пакт 
Молатава-Рыбэнтропа. Пача- 
лася навая эра ў адносінах паміж СССР. 
і фашысцкай Нямеччынай - эра 
дружбы і супрацоўніцтва. Лёс Поль 
шчы быў ужо вырашаны: яе падзялілі 
на савецкую і! нямецкую зоны, мяжа 
паміж якімі павінна была прайсьці па 
лініі рэк Нарэў, Вісла, Сан. Акрамя 
таго, Фінляндыя, Эстонія і Латвія цяпер 
лічыліся савецкай «сфэрай уплыву», 
Літва - нямецкай, У далейшым Сталін 
выкупіў ў Гітлера права акупаваць 
Літву за Люблінскае і частку Варшаўс 
кага ваяводзтваў Польшчы за 75 
мільенаў даляраў, 

Пасьля падпісаньня дамовы і сакрэт 
нага пратаколу пачалося, згодна з 
крамлёўскай традыцыяй, застольле 
Сталін быў задаволены, хадзіў, паціраў 
рукі. «Падманулі, падманулі!» - шап 
таў ён на вуха Молатаву. Прамаўляліся. 
тосты за фюрэра нямецкай імпэры! і 
кіраўніка савецкай дзяржавы, за зда 
роўе" міністраў замежных справаў і 
паслоў 

Сталін, разьвесяліўшыся, прапанаваў 
Рыбэнтропу выпіць нават за здароўе 
Лазара Кагановіча, народнага каміса 
ра шляхоў зносінаў. І нічога, мацеры 
фашыст нават не паморшчыўся, выпі 
ваючы за здароўе габрая наркама. 

Да пачатку Другой сусьветнай вайны 
заставалася восем дзен, 

Напачатку вайны ў бэрліне Гітлер, 
прымаючы даверчыя лісты ў новага 
савецкага пасла Аляксандра Шкварца 
ва, быў змрочны і задумлівы. Сканчаў 
ся тэрмін англа-францускіх ультыма- 
тумаў, якія патрабавалі тэрміновага 
вываду нямецкіх войскаў з тэрыторыі 
Польшчы. 











Стапін і Рыбэнтроп у Крамлі, 25 жніўня 19397 


Гітлера мучалі 
падвядзе ў апошні 
маскоўскі сябра? 

Стапін прыслаў Шкварцава на вакан 
тнае месца савецкага пасла, каб 
падбадзёрыць фюрэра. 

Усё будзе, як і дамовіліся. 

Гітлер асабліва цікавіўся, калі савец 
кія войскі ўварвуцца ў Польшчу. З 
наіўнасьці ен меркаваў, што гэта акцыя 
аўтаматычна зробіць СССР яга саюзьні 
кам, бо Англія 1 Францыя вымушаныя 
будуць аб'явіць вайну і Савецкаму 
Саюзу. Нават такому бываламу папіты 
ку, якім быў Гітлер, яшчэ ня раз 
давядзецца зьдзіўляцца ! захапляцца 
сталінскімі! мэтадамі захопу чужых 
тэрыторыяў. Камкор Пуркаеў запэўніў 
фюрэра, што Савецкі Саюз ніколі не 
падводзіць сваіх сяброў 

Між тым вайна ў Польшчы ішла не 
зусім так, як яе расплянавалі ў Бэрліне 
На ўсіх участках фронту палякі шалёна 
супраціуляліс я. Расьсечаныя танкавымі 


сумневы: ці не 
момант ягоны 


кпінамі Гудэрыяна польскія войскі, 
навязаўшы немцам бітву на Дзуры І 
стварыўшы пагрозу выхаду буйных 


кавалерыйскіх частак у тыл танкавым 
групоўкам, змагпі пазьбегнуць акру 
жэцьня І адвесьці! асноўныя сілы сваёй 
І за Віслу, дзе польскае каманда 
ваньне разьлічвала, перагрупаваўшы 
сілы, перайсьці ў контранастуг. 

Уся прэса сьвету, уключаючы і 
нямецкую, адзначала гераічны супра 
ціў польскай арміі. Абарона Вэстэр 
плятэ, Хела, Гдыні і Варшавы выклікала 
захапленьне сьвету, а бітву на Дзуры 
нават «Фолькішэр Беобахтэр» назвала 
«найбогьш бязьлітаснай у гісторыі» 
Савецкая прэса пра ўсё гэта маўчала 
Наадварот, з нумару ў нумар усе 
савецкія газэты са зьдзіўленьнем ад- 
значалі, што палякі не аказваюць 
немцам ніякага супраціву, што Поль- 
шча фактычна акупаваная, і невядома, 
дзе знаходзіцца яе ўрад. 

14 верасьня газэта «Правда» пісала ў 


ар! 





г паслу ноту наступнага зьместу. 





верасьня 


Об Інтэрнэт-версія: Катипікаў.ога 2010 


19 





ГІСТОРЫЯ 


39 году 





грэсія -- любое незаконнае ўжываньне ўзброенай сілы адной дзяржавы супраць 
сувэрэнітэту, тэрытарыяльнай недатыкальнасьці альбо палітычнай незалежнасьці 
іншай дзяржавы ці народу (нацыі). 





рэдакцыйным ар 
тыкуле: «Можа ўзь 
нікнуць пытаньне, 
чаму польская ар 
мія не аказвае не 
мцам аніякага су 
праціву? Гэта ад- 
бываецца таму, што 
Польшча не зьяў- 
ляецца аднанацы 
янальнай дзяржа- 
вай, Толькі 6096 
насельніцтва скла 
даюць палякі, ас 
татнюю ж частку - 
украінцы, белару- 
сы, габраі... Адзі- 
наццаць мільёнаў 
украінцаў і бела- 
русаў жылі ў Поль- 
шчы ў стане нацы 
янальнага прыгне- і, “й 
ту.. Польскі ўрад 
праводзіў палітыку прымусовай паля- 
нізацыі...» Вось таму ніхто і не хацеў 
змагацца за такую краіну. 

Пакуль за мяжой разважалі, што ўсё 
гэта значыць, разгадка не прымусіла 
сябе чакаць. 17 верасьня польскі пасол 
у Маскве Вацлаў Гжыбоўскі быў тэрмі 
нова выкліканы ў наркамат замежных 
справаў 

Намесьнік наркама Пацёмкін зачытаў 
««Ня- 
мецка-польская вайна паказала ўнут- 
ранае банкруцтва польскай дзяржавы... 
Варшава, як сталіца Польшчы, не існуе 
больш. Польскі ўрад распаўся і не 
выяўляе прыкметаў жыцьця, Гэта 
значыць, што Польская дзяржава і 
польскі ўрад фактычна перасталі 
існаваць. Тым самым спынілі свае 
дзеяньне дамовы, заключаныя паміж 
СССР і Погьшай... Савецкі ўрад ня 
можа таксама абыякава ставіцца да 


таго, каб аднакроўныя ўкраінцы і 
беларусы, якія жывуць на тэрыторыі 
Польшчы, кінутыя на волю лёсу, 


засталіся безабароннымі. 

З прычыны такой абстаноўкі, Савецкі 
ўрад даў распараджэньне Галоўнаму 
камандаваньню Чырвонай Арміі даць 
загад войскам перайсьці мяжу І ўзяць 
пад сваю абарону жыцьцё ! маемасьць 
насельніцтва Заходняй Украіны і За 
ходняй Беларусі». 

Кожнае спова ў гэтай ноце працятае 
хпусьнёю. Польскі ўрад знаходзіўся ў 


мястэчку Куты паблізу румынскай 
мяжы. Што тычыцца Варшавы, то 
сталіца Польшчы была захоплена 


немцамі топькі 27 верасьня, Аднак, 
тмкнучыся хутчэй атрымаць дапамогу з. 
усходу, немцы ўжо 9 верасьня аб'явілі 
пра ўзяцьце Варшавы. 

З” гэтай нагоды ў той самы дзень 
Молатаў накіраваў віншавальную тэ 
пеграму Рыбэнтропу: «Я атрымаў Ваша 
паведамленьне пра тое, што нямецкія 
войскі ўвайшлі ў Варшаву. Калі ласка, 
перадайце мае віншаваньні і прыві 
таньні ўраду Нямецкае імпэрыі» 

А 2.й гадзіне ночы ў Крэмль быў 
выкпіканы пасол граф фон 
Шуленбург прыняў яго ў 


нямецкі 
Сталін 






прысутнасьці Молатава ! Варашылава. 
Пасьля узаемных прывітаньняў паслу 
абвясьцігі, што сёньня, 17 верасьня 


1939 году, у 6 гадзін раніцы Чырвоная 
Армія пяройдзе польскую мяжу на 
ўсей працягласьці ад Попацка да 
Камянец: Падольска. Каб пазьбегнуць 
магчымых інцыдэнтаў паміж савецкімі 
Г нямецкімі летчыкамі была перададзе- 
на просьба, каб нямецкая авіяцыя не 
залятала на ўсход за лінію Беласток 
Берасьце-Львоў 

На мяжы з Польшчай былі сканцэн 
траваны 54 стралковыя І 13 кавалерый- 
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скіх дывізіяў, 18 танкавых брыгад І 11 
артылерыйскіх палкоў Галоўнага ка- 
мандаваньня агульнай колькасьцю 
каля 600 тысячаў чалавек. Іх баявыя 
дзеяньні падтрымлівалі 4 тысячы 
танкаў, 5500 гарматаў і 2 тысячы 
самалётаў. Гэтыя сілы былі разьдзеле 
ныя на два франты - Украінскі на чале 
з камандармам 1-га рангу С.Цімашэн- 
кам і Бепарускі на чале з камандармам 
2-га рангу М.Кавалёвым. 

Уварваньне савецкіх войскаў застала 
польскае камандаваньне зьнянацку. 
Ніхто спачатку не зразумеў, што 
адбылося. Што гэта: прыход саюзьні 
каў альбо ўварваньне? Аднак адказ на 
гэтае пытаньне далі савецкія бомбы і 
снарады, якія абрынуліся на польскія 
пазыцыі. Адыграла сваю ролю і 
дырэктыва вайскаводцы Рыдз-Сьміг 
лага, які загадаў не ўступаць у бой з 
часткамі Чырвонай Арміі і адыходзіць 
на тэрыторыю Румыніі і Вугоршчыны 

Пераважная большасьць баяздоль 
ных частак палякаў была нацэлена для 
ўдару па немцах. Чырвонай Арміі 
аказалі супраціў галоўным чынам 
часткі корпуса памежнай аховы. І тым 
ня менш разгарнуліся буйныя баі! пад 
Горадняй, Шацкам І Аранам. Пад 
Перамышлем два пяхотныя палкі былі 
начыста высечаныя ўланамі генэрала 
Уладзіслава Андэрса. Цімашэнка пась 
пеў увесьці ў бой танкі, прадухіліўшы 
прарыў польскай коньніцы на тэрыто 
рыю СССР. 

Гераічны польскі гарнізон 
цейскай крэпасьці на чале з генэралам 
Канстанцінам Плісоўскім адбіў усе 
атакі Гудэрыяна, Гудэрыян нэрваваў 
са. Выратавала цяжкая артылерыя 
камбрыга Крывашзіна, якая абстрэль 
вала крэпасьць на працягу двух сутак 
няспынна. Разгарачаныя бсем, абды 
магіся на тэрэспальскім мосьце праз 
Буг «браты па зброі» салдаты 
Кавалёва І Гудэрыяна 

З нагоды слаўнай перамогі ў Берась 
ці адбыўся грандыезны ваенны парад. 
Пад ваяўнічыя гукі Брандэнбурскага 
маршу крочылі савецкія і нямеі КІЯ 

салдаты. Прымаючы парад, на трі 
не разам стаялі генэрал Гейнц Гудэры 
ян ! камбрыг Сямен Крывашэін. 

«Сяброўства, змацаванае крывею!» 

скажа пазьней Сталін у тэлеграме 
Гітлеру. 

Чырвоная Армія ўзяла ў палон 240 
тысячаў польскіх вайскоўцаў. Тран 
спарту, турмаў І лягераў, натуральна, 
не хапала, таму адразу ж пачаліся 
масавыя расстрэлы ваенапалонных. 
Брацкія магілы - сьляды «вызваленча 
га паходу» - знаходзяцца пад Горад 
няй, у Ашмянах, Вялейцы, Маладэчне, 
Сарнах, Наваградку, Курапатах, Рага- 


Берась 





З «Советского энциклопедического словаря» 


тыне, Косаве, Ваўка- 
выску. 

Афіцыйна былі аб. 
вешчаныя і ўласныя 
страты: 737 забітых, 
1862 параненыя. Уся. 
го: 2599 чалавек 
(Сапраўдныя страты 
склалі 5327 чалавек. 
Забітых 1386. - І.К.) 

25 верасьня 1939 
году Шуленбург тэ- 
леграфуе ў Бэрлін: 

«Сталін заявіў: у 
канчатковым урэгу 
ляваньні польскага 
пытаньня трэба пазь- 
бягаць усяго, што ў 
Й будучыні магло б 
выклікаць сутыкнень 
ні паміж Нямеччы- 
най і Савецкім Саю 


Нямецкія і савецкія вайскоўцы падчас сумесных ваенных дзеяньняў. Верасень 1939г. зам. З гэтага пункту 


гледжаньня, ен лічыць памылковым 
пакідаць незалежную польскую дзяр 
жаву. Ён прапануе наступнае рашэнь- 
не: з тэрыторыяў на ўсход ад 
дэмаркацыйнай лініі да нашай часткі 
павінны быць далучаныя ўсе Люблінс 
кае ваяводзтва і частка Варшаўскага 
ваяводзтва, якая цягнецца да Буга 
Узамен мы павінны адмовіцца ад 
нашых прэтэнзіяў на Літву...» 

Прыйшоў хуткі адказ з Бэрліна. 
Фюрэр зьмяніў свае першапачатковае 
меркаваньне ! лічыць Погляд Сталіна 
больш рэалістычным. 

27 верасьня «Правда» паведаміла: 
«На запрашэньне ўраду СССР 27 
верасьня г.г. у Маскву прыбывае 
міністар замежных справаў Нямеччы 
ны сп. фон Рыбэнтроп для абмерка 
ваньня з урадам СССР пытаньняў, 
зьвязаных з падзеямі ў Польшчы» 

Рыбэнтроп прыбыў у Крэмль на 
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Молатаў ! Галер у Бэрліне. 7 


тапад 


начныя перамовы. Гітлер згадзіўся са 
сталінскім плянам абмену польскіх 
земляў на Літву, «Гітлер ведае сваю 
справу», задавопена заўважыў 
Стпін і ў наплыве велікадушнасьці 
падарыў Рыбэнтропу вялікія паляўні 
чыя ўгодзьдзі ў Белавескай пушчы, 
зазначыўшы, што гэтаму падарунку, 
напэўна, больш за ўсіх узрадуецца 
Герынг, вядомы сваёй жарсьцю да 
паляваньня. 

У нязмушанай абстаноўцы прыхіль 
най гутаркі і жартаў была падпісана 
новая савецка-нямецкая дамова, якая 
атрымала назву «Дамовы аб сяброўс 
тве і межах». На прыкладзенай да 
дамовы сакрэтнай мапе была старан 
на накрэсьленая дэмаркацыйная лінія, 
чацьвертага падзелу Польшчы з папраў 
камі, якія асабіста зрабіў Сталін, 
аддаючы паляўнічыя ўгодзьдзі Рыбэн 
тропу. З-за гэтага Сталіну давялося 
двойчы падпісваць карту. Другі раз яго 
росчырк з тэрыторыі Заходняй Бела- 
рус: прарэзаў Украіну і трапіў у 
Румынію. Перад ад'ездам з Масквы 
Рыбэнтроп даў інтэрвію карэспандзн- 
ту ТАСС, адзначыўшы наступныя 
пункты: 


13 


«1. Нямецка-савецкае сяброўства 
цяпер ўсталяванае канчаткова. 

2. Абодва бакі ніколі не дапусьцяць 
умяшаньня трэціх дзяржаваў ва усход- 
неэўрапейскія пытаньні. 

З. Абедзьве дзяржавы жадаюць, каб 
мір быў усталяваны і каб Англія і 
Францыя спынілі абсалютна беаэнсо- 
ўную і беспэрспэктыўную барацьбу 
супраць Нямеччыны 

4. Капі, аднак, у гэтых краінах 
возьмуць верх падпальшчыкі вайны, 
то Нямеччына і СССР будуць ведаць, як 
адказаць на гэта». 

Што і казаць, Сталін быў задаволены, 
Тэрыторыі, уключаныя ў склад СССР у 
выніку разгрому ! падзелу Польшчы, 
налічвалі каля 200 тысячаў квадратных 
кілямэтраў з насельніцтвам у 13,4 
мільенаў чалавек. 

Тэрмінова пачалося прывядзеньне 
зноў атрыманых тэрыторыяў да агуль 
насаюзнага стандарту. Мясцовыя ад- 
дзелы НКВД БССР атрымалі сакрэтны 
загад наркама ўнутраных справаў 
Ме001223 за 11 кастрычніка 1939 году, 
згодна зь якім трэба было арганіза 
ваць тэрміновы ўлік «контррэвалю- 
цыйных элемэнтаў і варожых 
катэгорыяў насельніцтва» незалежна 
ад таго, ці ўдзельнічалі 3 яны ў 
антысавецкай дзейнасьці альбо не 
Хутка складзеныя сьпісы ўключалі ў 
сябе ня толькі былых вайскоўцаў 
польскай арміі, жандармэрыі і палі 
цыі, але і службоўцаў дзяржаўных 
установаў, сяброў украінскіх, бела- 
рускіх і польскіх культурных і нават 
спартовых суполак. 

На працягу кастрычніка-лістапада 
1939 году з савецкіх лягераў былі 
адпраўлены па хатах 42 000 белару- 
саў, украінцаў, палякаў, якія стала жылі 
ў Наваградзкім ваяводзтве, на Палесь- 
сі, Валыні і ў іншых раёнах Заходняй 
Беларусі і Заходняй Украіны. 19 
лістапада 1939 году выйшаў указ Берыі 
пра канцэнтрацыю афіцэраў польскай 
арміі ў Старабельскім, Асташкоўскім і 
Казельскім лягерах. 

Непасрэдна прысуд аб расстрэле 
больш за 23 тысячаў афіцэраў поль- 
скай арміі! быў вынесены Асобай 
нарадай НКВД СССР, на падставе 
рашэньня Палітбюро ЦК ВКП(б) у 
красавіку 1940 году. 

Сьледзтва, праведзенае ў 1990-1992 
гадах сьледчай групай Галоўнай ваен 
най пракуратуры, выявіла, што ня 
толькі ў равах Катыні ляжаць афіцэры 
польскай арміі. Зрэшты, афіцэры - 
паняцьце занадта агульнае, якое не 
дае поўнага ўяўленьня пра тое, хто 
быў прызначаны да ліквідацыі. Дзьве 
траціны інтэрнаваных складалі афіцэ 
ры запасу польскага і! беларускага 
паходжаньня: інжынэры, настаўнікі, 
адвакаты, лекары, выкладчыкі, піцзіс 
ты, студэнты, сьвятары 

Прычым у Катыні пахаваныя толькі 
тыя афіцэры, якія знаходзіліся ў 
Казельскім лягеры. Дзе завершыўся 
крыжовы шлях іх таварышаў зь іншых 
лягераў, не было вядома да нядаўня 
га часу. Сёньня ўстаноўлены і месцы 
іх страты, і! месцы пахаваньня 
лесапаркавая зона ў Харкаве і 
пасёлку Меднае ў Цьвярской во 
бласьці. Ёсьць усе падставы сьцьвяр. 
джаць, што больш за 3 тысячы 
афіцэраў польскай арміі былі рас 
страляныя ў Курапатах. Пра гэта 
выразна сьведчаць дакумэнты і 
матэрыялы, сабраныя беларускім 
журналістам Яўгенам Гарэлікам у 
кнізе «Курапаты, Польскі сьлед», якая 
выйшла летам 1996 году ў Варшаве 

26 верасьня 1939 году савецкія 
газэты апублікавалі вялікае паведам 
леньне «Нямецкае камандаваньне пра 
вынікі вайны ў Польшчы». На наступны 
дзень у Маскву прыбыў Рыбэнтроп 
Дваццаць восьмага, калі яшчэ дагаралі 
вогнішчы адкрытага супраціву фашыз 
му ў Варшаве і на Балтыцы, была 
падпісана савецка-нямецкая дамова 
аб сяброўстве і межах. Да самага 
чэрвеня 1941 году па Маскве хадзілі 
чуткі пра тае, быццам Сталін і Гітлер 
хутка аб'яднаюць Нямеччыну і СССР у 
адну дзяржаву: яны там у Бэрпіне 
таксама сацыялісты, няхай і з прыста 
ўкай «нацыянал» 

Такім чынам, усе скончана. У школах 
Заходняй Беларусі ўзнаўляюцца занят 
кі. Наладжваецца праца прадпрыемст- 
ваў. Войскі ўладкоўваюцца ў казармах. 
Жыцьцё працягваецца - для тых, хто 
выжыў 

Ігар Кузьняцоў 
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ЛІТАРАТУРА 


Клайв Стэйплз Льюіс (1898-1963) 








Грэблівасьць, натуральна, рэч небясьпеч- 
ная, і чым больш яна маральная, тым больш 
небясьпечная. Кепска, калі чалавека цура- 
юша, бо ёп бедны або калека, але жудасна, 
калі ім грэбуюць, бо ён кепскі (маўляў, мы 
лепшыя). Гэтай тэме не відаць ні канца, ні 
краю: крывадушнікі... віктарыянцы... фары- 
сеі.. прыпавесьць пра мытара... Карацёй, 
усё неяк ідзе самапасам. Далібог, мне цяжка 
было спыніцца. 





Але праблема ў тым, чым мы ўсё гэта 
заменім. Здаўна вядома, што асабістыя 
заганы служаць паспалітаму дабру. Гэта 


значыць, пазбавіўшыся заганы, трэба замя- 
ніць яе цнотаю, якая будзе слугаваць таму 
ж дабру. Пазбавіцца грэблівасьці замала, 
трэба яшчэ нешта. 

Гэтыя думкі прыйшлі ў галаву пасьля 
звычайнае гутаркі -- таварыш распавёў мие 
пра банкет, на якім быў нейкі Кляон. Мой 
таварыш -- чалавек добры й прыстойны, 
Клядон жа -- несумленны барзапісец, які за 
грошы пускае па сьвеце хлусьлівыя плёткі, 
разьлічаныя на зайздрасьць, злосьць ды 
зваду. Прынамсі, мне так здаецца. Але 
праблема не ўва мне. Праблема ў тым, што 
мой сябар дзеля таго й распачаў размову, 
каб паведаміць мне пра Кляона яшчэ 
нейкую брыдоту. 

Вось дзе мы апынуліся, скасаваўшы грэблі- 
васьць. Чалавек лічыць другога мярзотнікам, 
але палуднуе разам, быццам яму ўсё адно. 
Раней, сярод крывадушнікаў, Кляон быў бы 
кімсьці накшталт прастытуткі. Ён бы меў 
справу толькі з кліентамі, калегамі й вартай. 
Калі б грамада мела разважнасьць (так калі- 
нікалі бывае), дык яго б лічылі ніжэйшым за 
прастытутку. Цнатлівасьць душы важнёй- 
шая за цноту цела; уцехі, якія прапануе 
Кляон, --. ніжэйшыя; хваробы, якімі 
запаветрывае --горшыя. Але ж мы палудну- 
ем зь ім, п'ем, жартуем, паціскаем яму руку 
і, горай за ўсё, чытаем ягоныя артыкулы: 


З 
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Я ня маю веры, што мы зрабіліся 
дабрэйшыя. Мы маем зь ім зносіны не дзеля 
спагады, як сьвятар, які спавядае прасты- 
тутку. Наўрад ці хрысьціянская любоў да 
злыдня перамагла нашую хрысьціянскую 








Ці трэба чытаць 
хлусьлівыя газэты? 


нянавісьць да ліха. Мы ипават не ўдаем, 
быццам мы яго любім, я ніколі ня чуў пра 
яго пі добрага слова, ні паўслова. Што ж да 
падступнасьці, дык мы яе прымаем, хіба 
толькі ўсьміхаемся самі сабе ды паціскаем 
плячыма. Мы страцілі найкаштоўнейшы 
дар маральнага жаху, які заўжды розьніў 
чалавека ад жывёлы. Карацей кажучы, мы не 
вышэйшыя, а ніжэйшыя за грэблівасьць. 

Кляон жа мае з гэтага немалы пажытак. 
Калі падступнасьць нават роўная прыстой- 
насьці, дык шмат хто абярэ першую. Але ж 
Кляону няма патрэбы й выбіраць! Маючы 
ўцеху зь безупыннага заспакаеньня сваёй 
непаўнавартасьці, ён улез у хаты прыстой- 
ных людзей. Чаго ж тады спадзявацца? 
Кляоны будуць множыцца, мы ж загінем. 
За дэмакратыяй яны будуць перашкаджаць 
пашырэньню грамадзкай думкі, і яна ня 
здолее быць праўдзівай. За тыраніяй (барані 
Божа!) яны зробяцца найбольш жорсткімі і 
бруднымі яе паслугачамі. 

Таму я й прапаную іх цурацца, грэбаваць 
імі. Уласна, гэта ўжо не зусім грэблівасьць. 
Нас будуць абвінавачваць, і першы Кляон, 
у тым, што мы лічым сябе «лепшымі», 
Пачуць гэта цяжка, але ці гэта так? 

Калі я сустрэну чалавека нападпітку ды 
завяду яго дахаты, дык я пакажу, што я 
цьвярозы, і з гэтага боку - лепшы. Але 
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круці, не круці, мая адзіная перавага ў тым, 
што я магу йсьці роўна, а ён - не. Няма й 
гаворкі пра тос, што я лепшы за яго з 
нейкага іншага боку. Няма патрэбы мне 
нагадваць, што ён сьмелы, зычлівы альбо 
высакародны. Цалкам можа быць. Але ж не 
пра тое гаворка. 

Таму мне здаецца, што можна (і нават 
трэба) грэбаваць Кляонам зь ягонымі 
артыкуламі, ані' ия маючы думкі, быццам 
мы лепшыя за яго. Можа так стацца, што з 
натуры ён вышэйшы й лепшы за нас. Мы ня 
ведаем, якім шляхам ён прыйшоў да 
мярзотнасьці, як ён змагаўся, чаму здаўся. 
Мо! ў яго былі жорсткія бацькі, або зь яго 
сьмяяліся ў школе, або яму не пашчасьціла 
з жоцкай, А мо' ён меў шчырыя перакапаць- 
ні, потым прыйшло жаданьне перамагчы 
супернікаў, потым здарылася першая мана, 
а потым мана сталася прафэсіяй. Барані 
Божа, калі я кажу, што я б на месцы Клядопа 
быў лепшы за яго. Але ж цяпер ён, а пя я 
прафэсійны мярзотнік; ён, а ня мы. У нас 
сотні заганаў, якіх няма ў яго, але ў пэўным 
сэнсе -- так, мы лепшыя за яго. 

Так сталася, што акурат ягоная загана 
труціць людзей. І мы мусім гэтаму 
перашкодзіць. Закон гэтага ия можа, дый 
нелыа надаваць яму гэткага права. Але 
грамадзкая думка мае права выставіць 
санітарны кардон. Толькі такія, як ён, 
будуць чытаць ягоныя артыкулы, і шкода ад 
іх паменшае. 

Здавалася б, няцяжка адмовіцца ад газэты, 
у якой аднойчы вы прачыталі хлусьню, -- 
спачатку не чытаць яс, а пазьней - не 
купляць, Але ж як рэдка так бывае! Зноў ды 
зноў я чую ад вартых людзей, што «трэба ж 
быць у курсе». Не, ня трэба. Каб ведаць, 
што пішуць зламысныя ліодзі прыйдзецца 
купляць іхныя газэты, ійшымі словамі - 
падтрымліваць гэтыя газэты, г.зн. спрыяць 
ліху. Калі-нікалі бывае небясьпечна ня 
ведаць ліха, але ня ў гэтым разе, бо гэтае 
ліха згіне, калі пра яго ня будуць ведаць. 

Мабыць, вы скажаце, якая розніца, хто- 
небудзь усё адно купіць. Кляона чытаюць 
мярзотнікі, якіх абыходзіць праўда. Нату- 
ральна, так. Але я ня дам веры, што іх 
зампога, прынамсі, іх недастаткова, каб 
забясьпечыць яму сродкі да існаваньня. У 
тым і справа, што даюць іх яму не 
мярзотнікі, а прыстойныя людзі. Дык можа 
пакінем яго сам-насам зь мярзогнікамі? 
Хаця б гадоў на пяць... наўрад ці ён выжыве. 
А пачнем зараз, сёньня. 

7 сьнежня 1945 году 





Я - дэмакрат, бо веру ў грэхападзеньне. 
Зазвычай, дэмакратамі бываюць зь іншай 
прычыны -- Русо, прыкладам, верыў, што 
людзі мудрыя й добрыя дый таму маюць 
права ўладарыць. Нябяспека ў тым, што 
гэта -- няпраўда. Адразу, як пра гэта 
здагадваюцца, надыходзіць час ганіць дэ- 
макратыю. Мне няма патрэбы здагадвацца, 
я папросту ведаю сябе, бо я ня маю права 
ўладарыць і ў куратніку. Адзінае апраўдань- 
не дэмакратыі --тос, што мы -- грэшныя 
стварэньні, і чалавеку не выпадае даваць 
уладу над іншымі людзьмі. Арыстотэль 
лічыў, што некаторыя вартыя быць адно 
нявольнікамі. Цалкам можа быць. Але ніхто 
ня варты быць гаспадаром. 

Нас не таму вучылі. Я маю думку, што 
роўнасьць наўрад ці цнота сама па сабе, як 
радасьць або мудрасьць. Яна хутчэй, нібы 
тыя лекі, патрэбныя, бо мы хворыя, або, як 
вопратка, патрэбная, бо мы страцілі чысьці- 
ню. Таксама я ня маю пэўнасьці, што 
даўнейшая ўлада караля, сьвятара, бацькі ці 
мужыка або даўнейшае падпарадкаваньне 
падданых, парафіянаў, дзяцей або жонкі 
самі па сабе благія. Мабыць, яны былі 
добрыя, як была добрая нагата. Але я рады, 
што іх болей няма, бо імі злоўжывалі -- і 
псаваліся. Аднаўляючы іх, мы зробім тую ж 
памылку, што й нудысты. Юрыдычная лы 
эканамічная роўнасьць --надзвычай пат- 


рэбная рэч. Яна падраўляе наступствы 
першароднага граху, баронячы нас ад 
жорсткасьці. 


Але ж роўнасьць, як і лекі, ня добрая сама 
сабою. Адной роўнасьці замала, таму яе 
абарона гэткая нетрывалая. Мы намагаемся 
знайсьці радасьць у тым, што толькі 
адмоўна азначаем «добрае жыцьцё». Вось 
людзей і вабіць абы-якая няроўнасьць, ад 
стужак: аб прыдворным жыцьці ажно да 


нацызму. Спакушальнік выкарыстоўвае сап- 
раўдную слабасьць нашае сыстэмы вартась- 
цяў, прапануючы акурат тое, чаго нам 
нестае. 

Калі роўнасьць маюць за ідэал, а не за лекі, 
усё болей людзей пачынае ненавідзець абы- 
якую перавагу. Гэта -- хвароба дэмакратыі, 
як жорсткасьць і нявольніцтва -- хваробы 
ерархічных грамадзтваў. Калі яе ня выле- 
чыць, нё спыніць, яна заб'е нас. Чалавек, 
які ня можа ані вольна падпарадкавацца, ані 
з годнасьцяй прымаць загады, дурны Й 
грубы. Але нельга аднаўляць няроўнасьць 
паводле закону, вонкавую. Яе месца - 
усярэдзіне. 

Пасьля грэхападзеньня мы мусім насіць 
вопратку, але Мільтан назваў яе «цяжарам», 
бо пад ёй -- жывое й добрае пела. У 
належным мёсцы ды ў належны час яго 
можна пабачыць -- у лекара, у шлюбным 
ложку, на мужчынскам пляжы, дзе шмат- 
люднасьці таварышыць прыватнасьць. Так 
і тут -- пад абалонкай закону мы захоўваем 
увесь лад, увесь строй жывых і добрых 
адрозьненьняў. Сьвятар -- не начальнік, 
але мы яго слухаемся. Бацька або настаўнік 
ня могуць нас зьняволіць, але мы мусім ім 
падпарадкавацца. Добра, калі гэта ёсьць у 
шлюб. 

Спынюся крыху й скажу: мужчыны так 
злоўжываюць уладаю, што роўнасьць зрабі- 
лася для жанчыны ідэалам, але ж гэта вельмі 
небясьпечна. Наомі Мітчысан зразумела ў 
чым справа, калі напісала, што роўнасьць 
патрэбная ў законе пра шлюб, але ў самім 
шлюбе няроўнасьць патрэбная, як яна 
кажа, «дзеля эротыкі». Паводле сйных 
словаў, ёсьць жанчыны, якія не ВЫНОСЯЦЬ, 
калі мужык іх абдымае. Так выглядае 
трагікамэдыя сучаснай жонкі -- Фройд 
навучыў яе, што злучэнне найважнейшая ў 
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атассамляем зь сяброўствам. Яно ж бяз 
роўнасьці немагчымае. Сябры бавяць час 
разам - малююць, разважаюць, моляцца, 
глядзяць у той самы бок. Закаханыя ж 
глядзяць адно на аднаго, г.зн. у розныя бакі. 

Мы, брытанцы, мусім цешыцца, што пры 
досыць нармальнай дэмакратыі мы захавалі 
рытуалы манархіі. У самай сярэдзіне жыцьця 
нам увесь час нагадваюць, што лекі - ня ежа. 
Вось чаму стаўленьне да каралеўскае ўлады - 
гэта выпрабаваньне, тэст. «Выкрываць» яе 
найлягчэйшая ў сьвеце рэч, але ж зірніце на 
абвінаваўцаў. Гэта -- акурат тыя людзі, якія 
цалкам страцілі рай (той, першы); якія ня 
чуюць сьпеваў у сфэрах, ня бачаць іхнага 
танцу. Для іх роўны рад цэглы лепшы за 
скляпеньне. Але ж як бы яны ня прагнулі 
роўнасьці без дамешку, яны яе не дастануць. 
Калі забараняюць шанаваць караля, тады 
пачынаюць шанаваць багатыра, спартоўца, 
акторку, ды ўрэшце --прастытутку й ган- 
гетэра. Дух, як і цела, вымагае свайго. Не дасі 
яму ежы, будзе жывіцца атрутай. 

Вось чаму гэта мае значэньне. Дух, які 
родзіць сьцьверджаньне: «Я ня горшы за 
цябе», недапушчальны, яму трэба ставіць 
адпор, як бюракратыі або прывілеям. Адно 
ўнуграная ерархія абароніць вонкавую 
роўнасьць, Рамантычная атака на дэмакра- 
тыю ўжо пачалася, і мы ня здолеем даць ёй 
адпор, калі ня будзем ведаць усё, што ведае 
супернік, але тлумачыць гэта лепей за яго. 
Людзі не стрываюць роўнасьці, перанесе- 
най з палітыкі ў прыватнае жыцьцё. 
Апранемся ж у яс, але не забудсмся 
распрануцца ў сваім пакоі. 
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ёмна. Ніякіх перашкодаў. Суцэль- 

ная пяшчота й цеплыня. Рух, Ім- 

пульсы, Штуршкі, Сьвятло жоўтае, 

мяккае, васковае. Такое сьвятло 

можна намаляваць алейнымі фар: 
бамі на ільняным палатне. Так тады і пахла: іль- 
няным палатном, печчу і чыстацелам. У начоўках 
на сподзе ляжала мяккая, тоўстая, ружовая пя 
люшка. Над ёю курэла духмяная пара, Мяне за- 
гарнулі таксама ў пялюшку, але ў тоненькую, 
белую. Мяне купалі ў пялюшцы. Маці Ніна і баба 
Ядзя лілі з прыгаршчаў мне на грудзі ваду й 
прыгаворвалі: «А-ці-ці». Я разяваў рот, дзе не 
было ніводнага зуба. Яны ўсьміхаліся й казалі 
«Ён сьмяецца, Яму добра. А-ці-ці...» 

Ваду пюблю моцна, як маці, як дачку, як жыць 
цё. Адным падабаецца лес, з палахлівай таем- 
насьцю, другія адпачываюць душою толькі ў 
гарах, а я знаходжу спакой у назіраньні за хва 
лямі, за бясконцымі пералівамі сонца ў вадзе. Я 
- чалавек вады. І з усіх чатырох стыхіяў не ад- 
маўляю ніводнай. Вогнішча зачароўвае, шум вет 
ру пепшы за музыку, а зямля кліча ў бясконцыя 
вандроўкі. Але я - істота неўраўнаважанай плы- 
ўкай вады. Паміж параю і лёдам плыве чалавечы 
час. І ня зьведаны першакрыніцы, і невядомыя 
сыходы, Навідавоку адно плыні, віры, вадаспа 
ды 

У зманлівую, крынічную, зеленкаватую рэчку 
Рудзіцу я, трохгадовы, і зайшоў з напаленага 
жнівеньскім сонцам пяшчанага пляжу. У ледзя- 
ной вадзе схапіў жывот, Скурчыўшыся, я выпаўз 
на бераг і лёг на траву. Калені падціснуў да пад: 
бародзьдзя, так крышку меней балела, торгала і 
рэзала ўсярэдзіне. Выпрастацца так і ня змог, 
сядзеў крукам у бацькі Чэся на руках, пакуль 
той подбегам нёс мяне ў местачковую бальніцу. 
У прахалодзе пустой папаты доктар Гладкі зага- 
даў прамываць страўнік і кішэчнік, Вада заходзі- 
ла ў вантробы й выходзіла зь іх, а медсястра 
зноў і зноў напампоўвала мяне нясмачнай, пус- 
той, доктарскай вадою. Жывот адпусьціла пась- 
ля клізмы. Прамытага, змэнчанага, вылекаванага 
мяне вывелі за бальнічную браму да бацькоў. 

Выпадак на Рудзіцы хутка сплыў у нейкі цёмны 
куток памяці, я зноўку лез купацца ў любую лу- 
жыну, дзе вады было хоць крышку вышэй за 
мае парэпаныя калені. Я плаваў у бурштынавай 
канаве Захаравага балота, у Дзягілёнскіх крэй- 
давых кар'ерах, у той жа Рудзіцы і на Менскім 
моры. Купальныя сэзоны ў першыя школьныя 
тады я адкрываў рана: або на Вялікдзень, калі 
тай прыпадаў на апошнюю нядзелю красавіка, 
або на сьвята працоўных -Першамай. Меўся й 
знаёмец, зь якім нічога не аб'ядноўвала, акрамя 
вясновых купаньняў. Звалі яго Кастусь. Мы ехалі 
на роварах на койданаўскае возера, што пяжала 
за бапьніцаю, распраналіся дагала і з крыкамі 
ўскоквалі ў вогненна-ледзяную вадкасьць. Рукі й 
ногі сутаргава секлі ваду некалькі імгненьняў 
На пляж мы выляталі сінія з шалёнай дрыготкаю 
ва ўсім целе. Каб сагрэцца, лёталі па беразе з 
вар'яцкімі пгіканьнямі. Мы не саромеліся ні аго- 
ленасьці, ні крыкаў, ні чужога варожага вока 
Мы належалі прыродзе цалкам. Нагойсаўшыся 
да поту й ружовых шчокаў, мы закусвалі прыс 
макамі са сьвяточнага стала: калі на Вялікдзень 
дык чырвонымі яйкамі, а на Першамай - па- 
пяндвіцаю з хлебам і цыбуляю. Рабаціністы Кас- 
тусь выпаў з майго жыцьця раптоўна. Памерла 
баба Ядзя, я перастаў езьдзіць у Койданава на 
сьвяты, і купальныя сэзоны пачыналіся ў іншых 
месцах і зь іншымі хлопцамі, а пазьней ! зь дзя- 
ўчатамі. 

Аднойчы вада ледзь не забрала маё жыцьцё. 
Здарылася тое ў мястэчку Раўбічы, дзе цяпер 
стаіць спартовы комплекс з трамплінамі для скач- 
коў на лыжах. Мне было пяць, я хадзіў у ста- 
рэйшую групу дзіцячага садка, які штолета 
вывозілі ў Раўбічы і сялілі ў драўлянай аднапа- 
вярховай школе, Лета выпала дажджыстае. У 
старой школе было няўтульна і золка, Я нэньдзі- 
ўся, сумаваў і чакаў бацькоў. І яны прыехалі, 
бацька Чэсь у васільковай футболцы і маці Ніна 
ў квяцістай сукенцы без рукавоў. Неўспадзеў вы- 
плыла з-за пухкіх аблокаў сонца, высокае й сраб- 
рыстае. Якраз пад такім сонцам адпачыньнікі 
хадзілі на раўбіцкае возера купацца. Толькі гэта 
зусім ня тое возера, што сёньня ляжыць за спар 
товым комплексам. Тое азярцо было меншае 
Яго, праўда, як толькі пачалася будоўля спарто- 
вых пляцовак, спусьцілі тамтэйшыя сяляне. Ула 
ды забаранілі трымаць каровы, бо пасьвішчы 
пайшлі-пад стадыёны. Мужчыны згаварыліся і 
ўначы пабурылі дамбу. Возера сыйшло. Паўста 
ла поле, на якім некалькі гадоў папасьвілкя статкі, 
пакуль ! яго не перабудавалі ў стрэльбішча. Ця- 
пер раўбіцкія каровы ходзяць уздоўж новага 
вялікага возера, абапал якога загараюць менскія 
хпопцы зь дзяўчатамі, 

Такія самыя дзецюкі з маладзіцамі сядзелі тады 
пад сумнай вярбою. Маці баялася спаліць пле 
чы і хавалася ў цень. Бацька, стоячы на сонцы, 
курыў папяросу. Я разломваў і разглядаў ракаў 
кі-пярловіцы. Разламаць ракаўку даволі цяжка, 
але якая насалода паслухаць піск пярловіцы. 

Навучыў мяне слухаць той піск адзін зь дзецю- 
коў - Алік, які піў віно пад нахілёнай вярбою. 
Алік і прапанаваў паплаваць з гумовым колам 
Якое было копа! Ружовабокі, пругкі, з жоўтым 
шнурочкам. Адмовіцца ад спакусы я ня змог 
Як лёгка мне паплылося на моцна напамлава- 
ным, рыпучым пад пальцамі выратавальным 
коле! Я лунаў па вазёрнай паверхні паміж небам 
1 зямлею. Раптам пругкае кола уздыхнула, засі- 
пела па-зьмяінаму ! ператварылася ў пляскатыя 
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Апавяданьне пра пачуцьцё роднаснай блізкасьці 


лахманы. Апошняе, што я пачуў - гэты ціхі хла- 
пок адной далоні. Краявід зьнік. Вочы заслала 
вада. Экран жыцьця згас. Цела плаўна пайшло 
на дно. Вада залілася ў грудзі, Утануў ! нават не 
ўсьвядоміў, што ўтануў. Сасьлізнуў у вазерныя 
нетры І аціх на плаўкім глеі. Напэўна я быў бы 
вельмі прыгожы нябожчык: маленькі, белагало 
вы, чысты, О, як плакалі б няўцешныя бацькі 
над вузенькай труною. Не знайшлі б суцяшэнь- 
ня 

Але вір лёсу крутануў мяне ў адваротны бок 
Бацька Чэсь заўважыў зь берага, як зьнік пад 
вадою яго, тады яшчэ адзіны, а таму любімы 
сын Ваподзя. Бацька любіў курыць, гэта кепска, 
але ён пюбіў курыць стоячы. Ён курыў адну па 
пяросу за другой, а таму і ўбачыў, як сын пра- 
паў. Сычэньня й сьвісту круга ён ня чуў. Ён 
зафіксаваў само імклівае зьнікненьне і кінуўся ў 
возера, знайшоў нежывога сына на мяккім глеі, 
выцягнуў на прыбярэжную вярбу, адкачаў, 

Вазёрная вада выйшла зь лёгкіх, жыцьце вяр- 
нулася. Я прахапіўся, заплакаў. Мяне захліснуў 
страх за пашкоджанае кола, якое няма як ад 
даць п'яному Аліку. Бацька Чэсь паўсьміхаўся зь 
недарэчных страхаў і гаспадар выратавальнага 
кола таксама, Толькі маці не разьвесялілася, яна 
ўсё распытвала ў бацькі Чэся, як ён заўважыў, 
што я тану, Бацька сам ня ведаў. У бацькі Чэся 
заўсёды было адчуваньне прысутнай сьмерці. 
Ён чуў яе водар. Калі мой малодшы брат Мірас- 
лаў у свае два гады, забаўляючыся з дробнымі 
грашыма, выпадкова глынуў дзесяць савецкіх 
капеек, манэта пайшла ў дыхальнае горла й за- 
каркавала лёгкія. Брат пачаў сінець. Ні я, ні маці 
не здагадаліся, з-за чаго. Маці закрычала. З кабі. 
нэта ў залю прыляцеў бацька. Схапіў свайго ма- 
лодшага, а таму любімага, сына за ногі й вытрас 
манэтку з асьцюкаватым гербам СССР. Міраслаў 
плакаў і твар яго блішчэў ад сьлёз і сьліны. У 
мяне няма выратавальнага бацькавага інстынк- 
ту, але спадзяюся, - зьявіцца. Не адразу. Галоў- 
нае, седзячы з вудаю на беразе рэчкі, не 
спадзявацца, што зловіш марскога вожыка. Толькі 
віры жыцьця непрадказальныя. Таму стукаю па 
дрэве перад тым, як сказаць: пасьля Раўбічаў я 
болей не тануў. Наадварот, я ўсімі сіламі вучыў- 
ся добра плаваць. 

У маю семдзесят трэцюю школу завіталі трэнэ- 
ры з палаца воднага спорту, які збудаваўся ў 
Менску побач з батанічным садам. Раней непа- 
далёк стаяў адкрыты летні басэйн, куды бацька 
Чэсь прыводзіў мяне палюбавацца на скачкі ў 
ваду. Мы ўздымаліся на трыбуну, сядалі на дра- 
ўляную лаву й назралі за нырцамі, якія выпісвалі 
разнастайныя фігуры ў паветры й боўталіся ў 
сіняватую ваду. 

У свае трыццаць тры я, пэўна ж, апошні раз з 
уласнага жаданьня скокнуў з трохмэтровага 
трампліну ў басэйн. Я плаваў, а дзеці скакалі з 
ганарыстай вышкі. Захацелася скокнуць. Узьлез 
па халоднай лесьвіцы, падыйшоў да краю і зра- 
біў крок у паветра. Я ўпаў васьмідзесяцікілягра- 
мовым сапдатам у басэйн Дома афіцэраў. Рукі 
трымаў па швох, Ногі былі разам. Да дна дай- 
шоў спакойна. Згрупаваўся, Адштурхнуўря ад 
кафлі. Выплыў. Аддыхаўся ! адчуў: скакаць бо- 
лей нельга, Скачок прайшоў нармальна, калі не 
лічыць ледзь заўважнага зруху, што адбыўся ў 
вэстыбулярным апараце. Вось сымэтрыі майго 
цела скранулася, мяне павяло, пацягнула, паклі- 
кала да той цёмнай ракі, па якой плавае адзін 
толькі човен сьмерці. Перадаць той стан немаг- 
чыма, увесь час натыкаесься на таямнічае слова 
«нешта». Гэта як адзін раз кранеш языком на- 
стылую на марозе жалязяку ! болей ня робіш, 
так і тут - скокнуў, жывы і больш ня хочаш, 
Хіба што скінуць, як скідаў маіх аднагодкаў-трэ- 
цяклясьнікаў трэнэр Анатоль у палацы воднага 
спорту. 

Пасьля таго, як мяне запічылі ў групу наву- 
чаньня плаваньню, і я адзаймаўся тры месяцы, 
адбыліся паказальныя выступы. Кожны з наву- 
чэнцаў мусіў праплыць пяцьдзясят мэтраў і скок- 
нуць. Хлопцы пабойваліся. Тады Анатоль узьлез 
на вышку і паскідаў баязьліўцаў. Самае невера- 
годнае ў той сытуацыі, калі зірнуць сёньняшнім 
вокам, гэта рэакцыя бацькоў. Яны спакойна гляд- 
зелі, як трэнэр скідвае іхніх сыноў. Растлума 
чыць такое можна тым, што ў СССР было 
спартанскае выхаваньне. Наогул папулярнасьць 
рымскага паўстанца Спартака і грэцкага горада 
Спарты была наймагутнейшая, і таму ўсе пры- 
малі на «ўра» зьнішчэньне слабых і хворых дзя- 
цей спартанскімі воінамі і кіданьне ўласных 
нашчадкаў зь пяцімэтровай вышыні ў дзесяці- 
мэтровую глыбіню. 

Анатоль зрабіў паказальную справаздачу. Вы 
заплацілі грошы, а я навучыў вашых сыноў пла- 
ваць, скакаць з вышкі, Напрыканцы паказаль- 
ных выступаў тром асабліва здатным навучэнцам 
трэнэр уручыў бясплатныя прапускі ў палац. З 
таго дня пачалося маё кароткае жыцьцё сапра- 
ўднага спартоўца. Я наведваў басэйн ажно ча- 
тыры разы на тыдзень, а ў часы вакацыяў - 
кожны дзень. Трэнэр выхоўваў зь мяне брасіста 
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і, можа, выхаваў бы, але 
бацька Чэсь атрымаў ордэр 
на новую кватэру, Сям'я пе- 
рабралася ў іншы раён, да 
Кальварыйскіх могіпак, за 
тым часам - край Менску 
Езьдзіць у палац было няз- 
ручна: гадзіна туды - гадзі- 
на сюды. Бывала, я засынаў 
у тралейбусе, і кіроўца буд- 
зіў мяне на канцавым прыпынку. Брасістам ня 
стаў, але ў свае задавальненьне разы два на 
тыдзень праплываю кілямэтар выключна па-жа- 
бінаму. 

Пад вадою мне падабаецца плысьці брасам, 
Ціха рухацца каля самага дна. Толькі на гпыбі 
ню, нават трох-чатырохмэтровую, я не заплы- 
ваю. Узрост і пол. Жанчыны ўтрая больш 
прыдатныя для плаваньня на глыбіні, а мужчы- 
ны добра ныраюць толькі ў маладосьці. Я сваё 
адныраў напоўніцу. У школе я быў дробны, стаяў 
у клясе трэці-чацьверты з канца. І таму нядзіўна, 
што, седзячы на хваляломе ў горадзе Сочы, змог 
падбіць дарослага мужчыну на небясьпечную 
спрэчку. Той мужчына быў цынікам ! садыстам, 
Ён прыйшоў на хвалялом, дзе загаралі мае ад- 
нагодкі, і прапанаваў гульню. Ён кідаў у ваду 
манэтку і лічыў да кошту манэткі, а мы скакалі ў 
мора, пачуўшы апошчюю лічбу. Такім чынам ён 
давёў гульню да жалезнага рубля, які, вядома ж, 
лёг на дно, Глыбіня была мэтраў дванаццаць. Я 
лёгка даплыў да ёдыста-зеленкаватых, парослых 
водарасьцямі камянёў, але рубля не знайшоў. 
Давялося ныраць разоў зь пяць, пакуль адшука- 
лася манэта з добрым мечаносцам, які трымаў 
на руках выратаваную нямецкую дзяўчынку 

Мужчына пашкадаваў грошы, але й адбіраць 
рубель на людным пляжы не наважваўся. Ён лёг- 
ка пагадзіўся на маю прапанову: дастае з дна 
камень, а я неадкладна вяртаю грошы. Садыст 
нырнуў і прапаў. Я не на жарт перапужаўся. А 
калі хлопцы былі гатовыя клікаць дапамогу, маў- 
ляў, чалавек патануў; ён вынырнуў на паверхню. 
Лепей бы патануў, падумалася мне, калі над ва- 
дою ўзьняўся белы, перакрыўлены пакутаю твар 
з чырвонымі рагамі крыві, якая цякла з вушэй і 
носа. Спрэчку я выйграў, ніякага каменя мужчы- 
на не падняў, Грошы засталіся ў мяне. Дні тры 
давялося пахадзіць на іншы пляж, але гэта неіс- 
тотна. Проста зерне парады, дадзенай трэнэрам 
пры выпадковай сустрэчы, што ня варта пасьля 
дваццаці гадоў глыбока занырваць, упала не на 
камень. Варта згадаць скрываўлены твар кідаль- 
ніка манэтак, і жаданьне быць падводнікам зьні- 
кае. Хоць ныраецца мне лёгка і дагэтуль 

Здатнасьцямі нырца я аднойчы зьдзівіў настаў- 
ніцу фізкультуры маёй чарговай дзявятай шко- 
лы. Здаваліся нарматывы ГПА (гатовы да працы 
й абароны). Я з хлопцамі скокнуў ў басэйн пэ- 
дагагічнага інстытуту, каб праплыць адвольным 
стылем стомэтроўку. У аднаклясьніка Міхася зьля- 
целі плаўкі. Пакуль той ачомаўся, плаўкі леглі на 
дно. Міхась сядзеў у кутку басэйна й плакаў. 
Настаўніца ня ведала, што рабіць. Бо Міхасёвы 
плаўкі ляжалі пад дзесяцімэтровай вышкаю на 
такой самай глыбіні, Бязь лішніх тлумачэньняў я 
дастаў плаўкі, Настаўніца Люцыянаўна (Рэвалю- 
цыя Янаўна) узрадавалася больш за Міхася і 
прапанавала выступаць за зборную школы. За 
гонар школы я гуляў ў баскетбол, у валейбол, у 
настольны тэніс, нават бегаў на доўгую дыстан- 
цыю, адзінае чаго не удалося - гэта праплыць 
на хоць бы якіх дробных спаборніцтвах, каб 
замацаваць свой трэці, а можа й другі юнацкі 
разрад у плаваньні. Зрэшты, не бяды, Ну няма 
пасьведчаньня пра ўменьне трымацца на па- 
верхні, затое ёсьць шмат іншых, 

Чалавека мераюць па-рознаму. Можна пагляд- 
зець у пашпарт, пагартаць дыплёмы й атэстаты, 
вывучыць працоўную кніжку, даведацца пра 
рахункі ў банку ! пра здатнасьці зарабляць, а 
тым самым памераць яго грашыма. Яшчэ мож- 
на замераць чалавечую здатнасьць страваваць 
ежу І выпіваць пэўную колькасьць алькагольных 
напояў. І ў дадатак паразважаць пра жывую і 
мёртвую ваду. Маўляў, алькагольны напой - 
жывы, пакінь у адкаркаваным посудзе, І ён вы- 
чхаецца і загіне, памрэ, стане мёртвы. А вось 
крынічная вада доўга стаць у срэбным келіху, 
Бо нежывая. А можна ўсё перавярнуць І на- 
зваць крынічную ваду жывою, а гарэлку - мёр- 
твай. Асабіста мне даспадобы апошні. Самая 
жывая вада стаіць у шклянцы на начным столі- 
ку, каля ложка. Прачынаесься, п'еш жывую ваду 
й засынаеш, ведаючы -сон жахаў не паўторыц- 
ца. Чалавека трэба мераць вадою і ягонымі здат- 
насьцямі плыць. Неістотна, якім стылем ён плыве, 
галоўнае - сам рух у магме жыватворнай суб- 
станцыі. Раней, у дваццаць сем я хацеў, каб 
пасьля маёй крэмацыі попел разьвеялі на радзі- 
ме, за мястэчкам Койданава, дзе-небудзь у лесе. 
А цяпер бачыцца іншае. Хай жменька праху 
будзе перасыпана ў драўляную талерачку і пап- 
лыве па хвалях ручая, які застаўся ад ушчэнт 
змэліяраванай, абмялелай рэчкі Рудзіцы. Хай маё 
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плаваньне працягнецца на два імгненьні пасьля 
сьмерці, Зямля да зямлі, прах да праху, а мая 
душа імкнецца да вады. 

У вадзе няма смутку. Нават у мёртвай, вогнен- 
най, алькагольнай вадкасьці смутку нямашака, 
Увесь смутак пакінулі сабе вецер, агонь ! зямля. 
Можа, таму я выбраў ваду. 

Я любіў ляжаць уначы каля рэчкі Ятранкі, якая 
цячэ празь дзедаву Варакомшчыну, праз нашу 
зямлю. Варакомскія хлопцы раскладалі на бера- 
зе вогнішча й гулялі ў карты. Рэзаліся ў «дурня», 
у «тысячу», у «Кінга», у «дурня пераводнага» 
Мы гулялі, а ў чарнаце няспынна плыла, вурка- 
тала, шаптала вада, А самы інтымны момант 
наставаў у канцы гульні. Хлопцы станавіліся ва- 
кол прытаптанага кастрышча й гасілі яго. Пасьля 
чаго разыходзіліря ў розныя бакі, каб сабрацца 
ўранку й будаваць грэблю. Я 

Ятранка рэчка плыткая, пяройдзеш і пуп не 
замочыш, А каб пакупацца, паплаваць, паска- 
каць, штогод у чэрвені варакомцы будавалі грэб- 
лю. У пясок заганяліся сасновыя жэрдкі. Гадзінамі 
хлопцы стаялі ў вадзе й вінтавымі рухамі ўкруч- 
валі тыя жэрдкі ў дно. Настаўляўшы жэрдак клі- 
нам па плыні ў два шнуры, іх перапляталі лазовымі 
дубцамі, Паміж сплеценымі загарадкамі накла- 
даўся й утрамбоўваўся дзёран. Берагі сыходзілі- 
ся. Плынь рабілася разоў у пяць. вузейшая, 
шпарчэйшая і мыла дно. Празь дзень-два вёска 
мела купальню. Там кожны спрабаваў плыць 
супраць плыні, кожны даваў нырца, скакаў, дзе- 
разаваў, весяліўся.., І! нарэшце, кожны са шка- 
добаю глядзеў, як пасьлянавальнічная вада 
курочыць і змывае грэблю. Такая вада ледзь не 
забрала майго бацьку Чэся і зрабіла непрыем- 
насьць мне. 

Другі дзень ліў дождж. Сядзець у дзедавай хаце 
надакучыла. Пайшоў да Ятранкі. Вада ўзьняла- 
ся, жоўта-тлустая, шумела роўная зь берагамі. Я 
ступіў на кладку ў адно бервяно. Пасунуўся, 
трымаючыся за сталёвы дрот, нацягнуты замест 
парэнчы. На сярэдзіне сьлізкага, як мянтуз, бер- 
вяна мне стрэліла ў голаў разьвярнуцца і пайсь- 
ці дамоў. Так і зрабіў. Раўнавага згубілася. Я колькі 
імгненьняў павісеў, налягаючы на дрот, і боўт- 
нуўся ў мутную ваду, Плысьці ў фуфайцы і бо- 
тах цяжкавата, але не настолькі, каб забыцца 
пра прыкрасьць і злосьць на самога сябе. Сед- 
зячы каля гарачай грубкі, я ўсё ніяк ня мог супа- 
коіцца, бо да ўсіх непрыемных адчуваньняў 
дадалося асноўнае з горшых, я называю яго 
пачуцьцём сьцюдзёнай вады, адчужанасьцю. Яно 
зьяўляецца раптоўнай шэраньню на душы, а 
розум залівае ўсьведамленьне, што ты - чужы й 
непатрэбны сьвету. Паціху той адчужанасьці мож- 
на пазбыцца, прытуліўшыся сьпінаю да напале- 
най грубкі. Толькі пройдзе яно не раптоўна, як 
зьявілася, а павольна, як сыходзіць хвароба. 
Перад вачыма будуць зьяўляцца ! зьнікаць ін- 
шыя сытуацыі, у якіх трапляў у падобны стан. 

Першы раз адчужанасьць наведалася ў маю 
душу на гасьціннай печы ў дзядзькі Івана, мужа 
сястры айчыма маёй мамы Ніны. А трапіў я на 
добразычлівую печ, ідучы з Захаравага балота, 
дзе з койданаўскімі хлопцамі гуляў у шайбу, Мы 
штодня на зімовых вакацыях лёталі на каньках І. 
ганялі гумовы дыск. Але тэрмін гульні вымяраў- 
ся не пэрыядамі і гадзінамі, а іншым чынам, 
Меншыя гулялі да той пары, пакуль не прыход- 
зілі большыя. Яны нас не ганялі й ня білі, яны 
прасілі сыйсьці з балота, Малодшыя паважаюць 
старэйшых, таму саступаюць, сыходзяць. Але 
прыкрасьць застаецца. Прыкрасьць і пералілася 
ў жаданьне прасячы за брамаю палонку. 

Хакейныя брамы былі вельмі ўмоўныя - па 
два слупкі з кожнага канца поля. Там і прадзя- 
ўблася палонка, І можна было б сказаць, што ні 
сабе, ні людзям, каб Кастусь, мой таварыш па 
вясновых купаньнях, ня вынайшаў шайбу, якая 
ня тоне: бляшаначка з-пад ваксы, схопленая 
ўсярэдзіне балтом. Мы ганялі незвычайную шайбу, 
пакуль я не ўляцеў у помсьлівую палонку. Дзя- 
куй Богу, вады аказалася па пахі, Хлопцы падалі 
клюшкі. Я ўчапіўся. Мяне выцягнулі, Ісьці мок- 
рым у хату бабы Ядзі не хацелася. Насварылася 
6, як піць даць, накрычала б, было за што. І я 
завярнуў да Івана. Той дазволіў разьвесіць апра- 
нахі вакол печы ! сядзець грэцца. Сярод паху 
сухіх шпалераў, на рускай печы зьявілася ўва 
мне пачуцьцё адчужанасьці. Наплыў сум. Я ад- 
чуў адзінотнасьць, сваю завершанасьць і нікчэм- 
насьць. У дзяцінстве выблытацца з такіх настрояў 
прасьцей, я загаварыў да Івана, той адказаў, 
пачаў распытваць пра палонку, засьмяяўся, ма- 
ўляў, не капай яміну для іншага, сам увалісься. 
Страхі мінулі, выпарыліся ў гарачым паветры. 
Тады сагрэўся хутка, З узростам адчИканасьць 
прыходзіць часьцей, а пазбыцца яе цяжка, Ве- 
даю, варта зьмірыцца і не магу. Шукаю сілы 
плысьці супраць плыні. Плаваньне насуперак 
плыням грэе не толькі цела, але і душу. Ясьней 
яснага, ідучы насуперак - рызыкуеш. Трэба 
рызыкаваць. Трэба вучыцца не баяцца пераш- 
кодаў, ! я вучуся і нават вучыў іншых. Калі іншых 
вучыш, хутчэй вучысься сам. 
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Вучыў хлопчыка Андрэя маляваць алоўкам і 
акварэляй. Было тое ў гарадку Мсьціслаўі. Я 
працаваў рэстаўратарам у касьцёле. Туды, у са- 
бор Усьпеньня Дзевы Марыі й завітала Андрэе- 
ва маці, Рэгіна. Яна ўгаварыла майго брыгадзіра 
Юру дапамагчы з падрыхтоўкаю ў мастацкую 
вучэльню. Андрэй хацеў апрацоўваць камень, 
рабіць помнікі, Юра перадаручыў хлопца мне. 
Я старанна вучыў Андрэя выяўленчай абэвэзе, 
распавядаў пра пэрспэктыву, пра халодныя й 
цёплыя фарбы, пра лёгкую празрыстасьць аква- 
рэлі на белай паперы. Андрэй быў старанны 
вучань, выконваў заданьні й даручэньні, добра 
разумеў сказанае 1, разам з тым, заставаўся ля- 
лечным, драўляным. Ён здаў іспыты на крэпкія 
чацьверкі й прайшоў на скульптурнае аддзялень- 
не. Удзячная Рэгіна прынесла ў касьцёл два дзя- 
сяткі яек, кавалак сала й кошык яблыкаў. Юра 
сказаў, што можна ганарыцца вучнем. Я пагад- 
зіўся, але не забыў адзначыць Андрэеву драўля- 
насьць. Брыгадзір заўважыў, што рука ў Андрэя 
цяжкая, жалезная, такая ! павінна быць у апра- 
цоўшчыка камянёў, З драўлянасьцю свайго пер- 
шага вучня я абмыліўся, меў рацыю вопытны 
Юра. Андрэй утануў. Праз год, на самым пачат- 
ку лета ён купаўся ў Бабруйску ў рэчцы і ўтапі- 
ўся. Рэгіна хадзіла па Мсьціслаўлі адчужаная, 
нікога не пазнавала. Мне здавалася, што забітая 
горам кабета знарок не вітаецца, бачыць ува 
мне вінаватага. Каб ня я, Андрэй не паступіў бы 
ў вучэльню, ня зьехаў і адпаведна не ўтануў, Я 
вінаваціў сябе. Вырашыў: ніколі нікога не ву- 
чыць. Пазьней зразумеў глупства. такіх рашэнь- 
няў, калі адказнасьць за трагічны лес чалавека 
нехта выпадковы бярэ на сябе. Таму спакойна 
выкладаў асновы кампазыцыі ў клюбе самадзей- 
ных мастакоў, і вучыў школьнікаў арыентавацца 
ў літаратуры, Незагойных ранаў не бывае. 

Усю маладосьць я празаймаўся жывапісам і ма- 
ляваньнем, прашукаў ідэалаў у краявідах і не 
знайшоў. Ці то занадта зялёным! былі дрэвы, ці 
вельмі ярка сьвяціла сонца, ці вада ў возеры не 
дастаткова «няй, здавалася, Я штодня намочваў 
аркуш паперы, налепліваў яго на кавалак тоўс- 
тага шкла й маляваў пяром з тушшу дый пэндз- 
лем з акварэляй. Калі малюнак не задавальняў, я 
змываў яго губкай і пачынаў наноў. Стосы ма- 
люнкаў расьлі, а ідэал аддаляўся ў асмужаную 
невядомасьць. Я маляваў рэчы, целы, дзіркі па- 
між рэчамі й целамі, я ўрэшце пачаў маляваць 
амаль дасканалыя геамэтрычныя фігуры, якія 
прайшлі празь вялікае нішто й склаліся ў літары 
й пацяклі - радок за радком. Я стаў літарата- 
рам. 

Аднойчы, калі і ў галаве не было шукаць ідэаль- 
ны краявід, ён знайшоўся сам сабою, Я сядзеў на 
беразе Менскага вадасховішча й піў вінаграднае 
віно з рыльца доўгай францускай бутэлькі. Піў 
віно і глядзеў на роўную плоскасьць вады і стуж- 
ку лесу за вадою. На бяздумнае неба я пазіраў 
разьняволеным вокам падвыпіўшага адпачыньні- 
ка. Алькаголь скончыўся. Віно мае прыкрую за- 
вядзёнку сканчацца. Толькі пачынаеш адчуваць 
сонечны смак вінаграду, а яно сканчаецца. Я узяў 
бутэльку за рыльца й зашпурнуў у краявід. Яна 
ўпала, пусьціла кругі і стала ў вадзе. Я сядзеў на 
камені і пазіраў на сумны ляндшафт ! разумеў, 
што дарэмна шукаў карціннасьці ў прыродзе. 
Гармонія тоіцца ў суадносінах паміж табою і на- 
вакольлем. Калі знаходзіцца раўнавага, ты робісься 
шчасьлівы, і выгляд нявыхаванага вадасховішча 
выклікае радасьць. Ня варта сьмяяцца з парож- 
няй бутэлькі. Чалавек - пусты мяшэчак з-пад 
радасьцяў ! пакут 

Да плаваньня я займаўся фігурным катаньнем. 
Быў адзіным хлопчыкам сярод адзінаццаці дзяў- 
чынак. Маці Ніна падарыла мне чорныя канькі. 
Дзяўчаты мелі белыя, І калі на адзін бок Батаніч- 
нага саду стаяў басэйн, дык на другі бок ляжаў 
каток. Я мог зрабіць «ластаўку» і «пісталецік», 
мог вельмі хутка езьдзіць і ўзад і ўперад. Але ня 
мог аднаго: палюбіць лёд. Ня стаў я любімым 
вучнем у царстве вечнай нерухомай прыгажосьці, 
дзе пануе Сьнежная Каралева 1 стаіць ледзяное 
японскае пекла, Я зь дзяцінства быў чалавекам 
вады. Зразумела, лед родны вадзе, і з кожнага 
басэйна можна зрабіць каток. Я доўга разганяў- 
ся на каньках, каб ускочыць у басэйн. І ўкро- 
чыў, і паплыў, і плыву дагэтуль. Прыходжу ў 
басэйн заводу «Далягляд», распранаюся, падаю 
ў блакітную прахалоду й плыву ў плойме соне- 
чных бліцаў. Выбіраю дні й гадзіны, калі найменш 
людзей. Люблю плаваць пасярэдзіне басэйна. Але 
не прымаю знарочыстай раскошы, бо зьнікае 
эратычны момант выпадковага флірту, знаёмст. 
ва, кантакту. Займацца каханьнем у басэйне 
нязручна. Досьвед паказвае, што плаваньне - 
занятак самотных асобаў 

Аднаго разу я праплаваў з любімай дзяўчынаю 
Тамарай больш за дзьве гадзіны ў халодным 
возеры на Браслаўшчыне. І ўрэшце мы прытулі- 
ліся адно да аднаго, каб сагрэцца, на астатняе 
не ставала сілы. М 

Вада змывае стому, але забірае жаданьні. У 
тых самых Раўбічах, дзе ледзь не разьвітаўся з 
жыцьцём, ўжо студэнтам я лавіў ракаў. З адна- 
курсьнікам Алесем лазіў пад карчы і выцягваў з- 
пад каранёў гаспадароў рэчкі. Налавілася ракаў, 
можа, з паўвядра. Расклалася вогнішча, выпіла- 
ся па бутэльцы чарнасмародзінавага віна. Мы 
заснулі. Варыць ракаў не было сілы. Вада забра- 
ла моц, натуральна. 

Адносіны паміж людзьмі, зрэшты, вымяраюцца 
вадою. Найгоршы чалавек той, хто хвораму не 
падасьць шклянку вады 

Менск, 1996 год. 
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ПРЫВАТНАСЬЦІ 


Дзёньнік 
без канца 


Ганна Матусэвіч 


2208 Ка- 
жуць, што шлях 
да сэрца муж- 
чыны пралягае 
церазь ягоны 
страўнік. У та- 
кім разе гэты 
мужчына пры- 
падабняецца да 
адной вядомай жывёлы, а над яго- 
най рабыняй, як дамоклавы меч, ві 
аць штодзённы страх ежы. 

23.08. - Слышь, сеструха, а у тебя 
сильно выражено «эманцыпэ» 

- А што гэга такое? 

З. Ну, это... свободная женіцина 

- Не, братка. Усе прасьцей. Вы 
жывяце па прынцыпе: пакуль жы- 
веш - усё трэба. А мне нічога ня 
трэба 

24.08. Прыйшоў камбайн у вёску 
Нашым слаба урбанізаваным хлоп 
цам - работа па душы. Як руплівыя 
пчолкі летаюць падлеткі па бабы 
Эмцінай ніве. І змалацілі ячмень 
старой «за проста так». І грошай не 
ўзялі, і чаркі ня выпілі. А з другога 
боку гэга ж жах, горшы за вайну! У 
вёсках павыміралі дзяды, у лякар- 
нях як мокрае дагараюць паслухмя- 
ныя да бабулек ды нядужыя да 
працы яшчэ нестарыя мужчыны-аль- 
каголікі. І нямоглыя бабулькі мусілі 
ўзваліць на дзіцячыя плечыкі гэтыя 
ячменныя мяхі! 

25.08. Прыехалі ўсёй сям'ёй да 
бацькі ў лякарню. Сядзім, маўчым. 
Гаварыць няма пра што 

26.08 .. - а гэтая дзярэўня Віцка- 
ўшчына цяпер да Грытчына адый- 
шла. 

-- Мікола Улашчык пра яе пісаў. 

- А ну яго, гэтага Ўлашчыка! 

27.08. У кар'ер ля вёскі выгрузілі 
машыну капээсэсаўскай макулатуры 
- былога ідэалягічнага дапаможні- 
ка перадавых калгасьнікаў. У ма- 
лых бізнэсоўцаў насьпеў салідны 
бізнэс. Глядзіш, і заробяць сабе не 
на адзін пак жуек. У нас, як І раней, 
усё лепшае - дзецям! 

Дарэчы, пра бізнэс. У нашай ма- 
ленькай вёсачцы завёўся першы 
бізнэсовец (барадаты фармэр з ту- 
тэйшых ня ў лік). Сапраўды, мала- 
ды, багаты! Маладая сям'я купіла 
палову хаты. Будуць займацца вэн- 
джаньнем мяса. За маленькія пас- 
лугі шпурляюць вяскоўцам вялікія 
грошы. Малыя ўрвінцы й тут урвалі 
свой бізнэс 

І толькі вяскоўцы, як той Хама-ня- 
вернік, аніяк не даюць веры нова- 
му жыцьцю, што нараджаецца на 
іхніх вачах: «Што маладым рабіць 
у гэтай глухамані? Непанятна...» 

28.08. Пад восень маленькая ле 
бяда ледзь вытыркне зь зямлі, а ўжо 
сьпеліцца. Так і чалавек, калі на- 
стае суровая часіна, ужо змалку ад- 
чувае сваю адказнасьць перад 
Зямлёй, Бывае, што спрыяе гэтаму 
й хвароба, і галеча. І душа прачы 
наецца, на'т не дасягнуўшы Хрыс- 
товага веку 

На ровары са стромкай гары лячу 
за дзецьмі. Віталік зь Веранікай ужо 
на процілеглым беразе канавы, пап- 
росту спляжанай ракі. Але я іх ужо 
ня бачу, Ляжу ўнізе, на сьпіне, на 
мне ровар. Ня ведаю, ці баліць, ня 
ведаю, ці страшна, адчуваю толькі, 
што нешта зьмянілася... Можа так 
прыходзіць сьмерць? 

29.08. Старэйшыя браты прыму 
сілі дурня мак перабіраць, а нас - 
бутэлькі мыць. Кожная бутэлька 
мікраскапічным зрокам праходзіць 








вукамі. Чаму так? Нашто? 

Як даюць - дык бяры; як б'юць - 
дык уцякай, А тут, чую, даюць. Ну Я 
й пайшла па Лукашэнкаву дапамо- 
гу дзецям да школы. Мажная чы- 
ноўніца зь вялізнай ці то ад 
фрызуры, ці то ад папераў галавой 
лінула на маю праставалосую вару: 
«Как деньги дают - так вы слыши- 
те, а как регистрироваться - нет! 
Мы обьявляли, почему вы не при- 
шли на регистрацию многодетных 
семей с 1 августа? А теперь вот и 
регистрируй вас, и документы при- 
нимай! Столько бумаг!» 

Я маўчала, бо пухлагаловая дама 
мела рацыю і яна, відаць, хацела 
пабольшыць маю галаву за кошт 
сваёй. Гэта ж паспрабуй, аблётай 
усюды 

Р.5. Пад час майго шмананьня ў 
дзьверы прасунулася была адна 
маладзенькая сумная галоўка бяз- 
мужняй жанчыны ! Ціхенька папы- 
талася, ці даюць грошы такім, як 
яна, бо яе папярэдне ўжо рэгістра- 
валі, на што мела адказ, што «де- 
нег одиноким женцинам не дают, 
а регистрировали ... на случай, 
если наш президент решит выдать 
мм какую-то сумму». 

31.08. - Божачкі-Божа! Што ж гэта 
такое робіцца! Бяда за бядой ідзе! 
Нагу апякла? 

-- Мама, не ўспамінайце Вы таго 
Божачку ці трэба, ці ня трэба 

- А як жа, дачушка, Бог любіць і 
крыжык дае 

Ну вось і водпуску нарэшце я да 
чакалася. Праўду кажуць: чалавек 
думае адно, а Бог дасьць другое. 
А можа мы аднолькава думалі? Я 
шалена стамілася за лета жыць на 
тры сялібы, імкнучыся найперш 
прыўкрасіць наш Беларускі Дом, а 
казённы ды бацькоў ужо як прый- 
дзецца. Бо ўсё роўна, я там не гас- 
падыня. Усё лета на роварах 
пралятапі. Яшчэ й сёньня з раніцы 
я марыла, што можна будзе нарэш- 
це сесьці, уткнуцца носам у кнігу, ! 
чытаць, думаць, адпачываць... Вось 
Бог ! даў мне такую магчымасьць. 
І за ўсё дзякуй Богу. І за гэты пала- 
ючы боль у назе - таксама. (Босая 
наступіла на вогнішча.) 

1.09. Усе падзеі накіроўвае Бог, 
Ад нас жа патрабуецца зусім няш- 
мат. быць у тых падзеях людзьмі 
Калі ж мы не зразумеем нечага з 
таго, што там падказвае Бог - тады 
грубая матэрыя атрымлівае штур- 
шок у выглядзе хваробы, траўмы 
ці нейкага іншага ўдару. 

Вось не захварэй я некалі ў Лат- 
ві на экзэму - не вярнулася б у 
Беларусь. (Дома ж і сьцены пама- 
гаюць!) І Беларусь бы страціла «Во- 
днічыху» і не прыдбала бы 
маленькага «Воднічка», бо мой 
Міколка нарадзіўся ў Беларус, як і 
я ў лютым месяцы, Ягоным нарад. 
жэньнем я адкупілася ад граху за- 
быцьця Бацькаўшчыны і Бог аднавіў 
на мне чыстую скуру. 

Узімку мне моцна балела сьпіна, 
так што ўначы я магла спаць на 
дошцы толькі 3-4 гадзіны. (Чым ня 
ёг?) А туг яшчэ ўчэпістымі рукамі 
сьціснула маю сям'ю ня столькі без- 
грашоўе, колькі бяспраўе. Дзеля ся- 
кога-такога вырашэньня грашовай 
праблемы я б можа й падалася ў 
дворнікі, ды таму перашкодай была 
мая нямоглая сьпіна. Тады ад няма 
чаго рабіць я па начах стала пісаць 
у «НН» 1 тым хоць неяк змагацца зь 
бяспраўем. Хутка я й забылася, што 
у мяне есьць сьпіна. Усе астатняе 
Вы ведаеце, бо ўсе занатавана ў 
маіх допісах. А цяпер, падзякаваў 
шы Богу за ўсе мае хваробы, варта 
папытацца: што б рабіла Беларусь 
безь мяне? Пэўна б сядзела на ку 
піне ды з жахам чакала пакуль яе 
праглыне Балотны Цмок. А я яе хоць 
на ровары ды навучыла летаць. 
Танна, бэнзыну зусім ня трэба, толькі 


экспэртызу на чысьціню. У чэргах крышку фаніазі ды жаданьня 
паюцца, выкарыстоўваючы ў якась- Цяпер я мабыць зноў раблю не- 
ці казла адпушчэньня Лукашэнку. шта ня гое, інакш адкуль бы ўзяўся 
30.08. Як памытыя шкельцы зьзя- вялізны пухір на маей правай па 
юць ясныя ЧЫсьцЮюткКія дзяціныя дэшас? 
душы. Побач зь імі аджылыя душы 09. Міколка, малы хітрун, рас 
выглядаюць жахлівымі чорнымі па казвае мне свой сон, які бачыў, не 
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заплюшчыўшы на'т павекаў: «Мама, 
я сьніў баравікі й кветкі». 

-. О, гэта добры сон, сынок. Бараві- 
кі - гэта маленькія хлопчыкі, а кветкі 
-- дзяўчаткі. 

Трэба зазначыць, што Міколка за 
лета вырас з Добрага Дамавіка ў 
адмысловага Лесавіка, і нюх на гры- 
бы ў яго выдатны 

ЗА Лукашэнка зьбіраў грыбы і ні- 
воднага баравіка не знайшоў, толькі 
адну чарвівую суравежку. 

«Толькі маленькія дзеці кажуць нам 
чыстую праўду», -- пісаў у сваіх мэ- 
муарах Ян Пятроўскі. 

Ну й куды ты павядзеш Беларусь, 
мой маленькі Воднічак? 

3.09. І я зрабіла памылку, напісаў- 
шы ў «НН» усьлед за дарожнікамі, 
як на шыльдзе: «Строчыца». Мікола 
Улашчык падае назву ў множным 
ліку: «Строчыцы». Гэтаксама ў нас, 
на Койданаўшчыне, ёсьць вёска Па- 
жэжыны, а на дарожнай шыльдзе 
пазначана: Пажэжына. 

Памятаю, як я, галодная, заходзіла 
да баптыскі, а ў яе з кухні йшоў не- 
прыемны (для мяне) смачны сытны 
пах. І сьвет ледзь не заткнуўся ча- 
тырма сьценамі ейнай чысьценькай 
кватэры. Я пасьпела выскачыць. А 
сёньня ўвесь дзень сытна і сумна... 

4.09. Так, усе ж для нашых бацькоў 
касьцёл, царква былі базысам існа- 
ваньня. Таму бальшавікі й стараліся 
разбурыць гэтую падставу. Але так 
ужо ня есьць для нас. Мы вырасьлі. 
Храмы разбураныя, а тыя, што аца- 
лелі - цесныя для нас. Сьвятары ў 
храмах выконваюць ролю сьвятароў 
па сьвятах крапяць сьвятой вадой 
Але яны ня сталі для нас Настаўніка- 
мі, тымі, што йдуць наперадзе й вя- 
дуць за сабой іншых. Калі касьцёл 
рабіць нейкія захады «абеларушвань- 
ня», то царква гнецца перад гнілой 
вяршыняй сьвецкай улады. Касьцёл 
імкнецца ўлавіць голас масаў, ша- 
рэе ад праставатых мінакоў. Але той, 
хто прыслухоўваецца да думкі масаў, 
ніколі не падымецца над наўтопам 
Шэрасьць ды пасрэднасьць заўсёды 
былі АСАБЛІВА НЕБЯСЬПЕЧНЫМІ 
ворагамі Сьвятла 

Царква ўсе больш актыўна засвой- 
вае прэзыдэнцкі рупар, адкрыта йдзе 
ў наступ і тым самым мабілізуе сілы 
Сьвягла. Мы не разбуральнікі, мы 
мусім сьцерагчы асновы й сваімі 
рукамі будаваць Чалавечы Храм. 

Ян Пятроўскі параўноўвае шляхі 
разьвіцьця Вялікай Брытаніі й Вяліка- 
га Княства Літоўскага, якія некаторы 
час ішлі поруч у сваім разьвіцьці, якія 
ведалі Рэнэсанс, Рэфармацыю. Пась- 
ля Літва была адкінута назад у выніку 
завуаляванай дзейнасьці езуітаў. Гас- 
падар Ян Пятроўскі з болем выгукае: 
«Літва - твая загуба ў Рыме!» 

5.09. Раней муж купляў «полити- 
ческую карту мира», а сёньня Віталік 
прынес з крамы карту Меншчыны, 

7.09. Завуч зь Віталікавай клясы 
перайшла ў малодшыя выкладаць 
сваю расейскую літаратуру ды сваю 
расейскую мову. Цікава, ці будзе 
новенькая маладая настаўніца ўшчу- 
ваць Віталіка за беларускі акцэнт і 
драць дзёньнік за напісаную ў рас- 
кладзе ўрокаў расейскую мову? 


к 19 1996 


Друкарна 


Юта 35 


Якой веры? 


Ёсьць, на нашай зямлі такія 
бажніцы, якія ў роўнай ступені 
належаць усёй нацыі бяз розьні- 
цы ў веравызнаньні. Самая старая 
зь іх -- Полацкая Сафія. Але і ў 
пазьнейшыя часы бывалі такія 
сьвятыні: Вострая Брама, Жыро- 
віцы, Беразьвечча.. Да якой з 
канфэсіяў яны ні належалі, яны 
ўзрушваюць беларускія сэрцы, 
напаўняюць пачуцьцём сьвятась- 
ці і чыстага хараства. 

А ёсьць бажніцы, якія належаць 
толькі тым, хто іх паставіў і хто да 
іх прыходзіць Яны паўсталі ня 
дзеля таго, каб пераўзысьці ін- 
шыя храмы ў вышыні, яскравась- 








ці, багацьці ўбранства, Яны паўс- 

талі таму, што папросту былі 

патрэбныя тым, хто прыход 

сюды да Бога 

Што адлюстравана на 

здымку? Чакаем адказаў. 
Сяргей Харэўскі 
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Шаноўнае спадарства, 
запрашаем вас наведаць 
нашую новую гуртоўню ! 


вул. Скрыганава, 39 


г. Менск 


зень 


да 18 


газаванае напоі, 


працоўны д. 


Часы працы: 


по 





цукеркі, чакапяткі, жуйкі, 
крэксры, кансэрвы. 

атаксама звыш 400 іншых найменьняў 
аў харчава 


іквора-гарэпачныя вырабы, 
шампанскае, віны, піва, цыгаркі, 
кава, какава, гарбата, 


Усе тавары 
сэртыфікаваныя. 


ня 


Магчымы наяўны разьлік з усімі дакумэнтам! 
Тэп./хвакс (0-172) 54-00-82, 54-21-68, 28-45-88 


Шаноўнае спадарства, 
запрашаем вас наведаць 
нашую новую гуртоўню ! 


І 


вул. 3-я Паселковая, 42 


(скпад Ме 14) 
вул.М. Багдановіча 


г. Менск 


зеля 


д 


газаванае напоі, с 


хрэкеры. хансэрвіы. 


Часы працы 
ыходны ня, 


прадуктаў 


аі 


цукеркі, чакапяткі, жуйкі 






























на Воршу 
ма Віцебск Маскву 
аць 


Менскі Кальцзвы шлях 


а 
ў 


склады 
Бепдрук, 12 


Гуртоўня 
СОТВАР 


к 


Лагойскі трэт 


Ліквора-гарэпачныя вырабы, 
шампанскае, віньіпіва, цыгаркі, 
кава, какава, гарбата, 


Усе тавары 
сэртыфікаваныя 


а таксама заьш 400 іншых найменьняў 
рчаваньня. 


Магчымы наяўны разьлік з усімі дакумэнтамі 


хвакс (0-172) 62-24-31, 28-45-88, 61-17-69 


ПЫТ: 






іЯ 
цеся ў шапіках "Белдр' 


Врь ыватных распаўнюанкаў, 


яшчэ ле! 
Н см -Ш 








Менск, праслэкт Францішка Скарычы, 79 
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